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Corle di Husticia 
n'esnan cu a lermina 
nan conlralo 

Gobierno no tabato elegante, pero interes 
general ta prevalece 


RECIENTEMENTE Corte di Husticiia a 
duna veredicEo na un gmpo di persona cu 
tattira den serviciD dLGobLenio c u un contrato 
dL trabno. peno cu di un dia pn otro. Gobiemo 
a dicididi ternunn tur e contmtonan aJa, Esta 
a dicidL di io no proionga dicho contratonan 
nias, imabes cu a yega e fecha ditennniajcijon. 
Tm algun caso, cu a teimuia dicho 
coniraconan sm mas. E hecho nJa., a causa 
hopi doior, pasobra tu pa vaiuos aña tm 
algun di e empleadonan aJa ta cralia a base 
di conti’ato, unda hasta tm algun dt nan cu ta 
parehanancasa. 

Kendenan di un dia pa otro, no tia entrada 
mas. PaJcico e medida aJd? 

E tempo ey, MiuLster diFmanza, Juan David 
Yrausqum a Jaga sa, cu mester cummsa 
corta den propio vet. Gobiemo no por sigui 
carga e gastonan aJo. y tur departamento 
guberaamental sa cu mester corta pa sigui 
tmha pa yega na un presupuesto balansa, 
Debi n'e medida aJd, lia.sta tm Hete di 
Departamento, cu tampoco tabata di 
acuerdo, y a Jaga Gobierao sa cu e serviciD io 
Jceda afecta, pa falta di hende pa traha. 

Pero Gobierno a mustra cu sea esnan cu 
contraco ta bay, of e Hetenan mes tm cu bay, 

Esnan afecta cu e medida aJa, a smti cu 
Gobiemo no labata. husto cu nan, y a dicidL 
dLconsulra cu nan abogado y asma a cummsa 
caso hudiciai conn’a dL GobLemo. 

Manem mencLona, recientemente Huez a 
duna veredicto den e casonan aJcL, cu de facto 
a ser trata mdLvidualmente 
LxiJce nos por a constata den e venedictonan 
aJa, Huez conectamente a mustia GobLerao. 
cu GobLerao mes ca compietamente robez. 


Ta tmha iey, pa sector piiva. und a tin ley cii ta 
bisa, cu bo no por tm personai den serviciocu 
un contrato di Jargo dumcion, Pero GobLerao 
si a haci'e, violando su propio fiiosoña. 

Como tai. Gobierao no tabata eJegante. om 
di temiina e coniratonan dresnan cu a bm ta 
tmiia p'e propio Gobiemo. No a duna nmgun 
clase dLcompensacion. 

Pesey Huez a dicta den e caso hudicial 
aJa, diferente. segun cada caso mdivLdual. 
En genetal. Cone ta liaya cu e irato n'e 
empieadonan aJa, no tabata elegante, pero 
SL mester tene cuenta cu mteres generaL Esta 
cu mester cona den propio saco, miiaiLdo e 
SLtuacjon ñnanciei'o di e pais 

Peio asina mes^ Huez a bay di acuerdo, pa 
mayorta di esnan cu tabatm contrato, pa 
duna cada uno un luna di saJario. Eten un 
caso speciñco a dicLdi cu Gobierno mester 
paga dicho empleado un aña di saiario, mas 
pago di interes dt 3% for dia cu e termmacion 
dt e contrato a bay na vigor E mteres di 3% 
tambe ta vaJjdo p'esnan cu mester haya un 
compensacion di un luna di saJano 

Tm algun die empleadonan aJd., ta evainando 
pa ai>ela e veredicto aid. y otronan ta haya cu 
no ta necesano, pasobra after aJl. no ta nan 
mtencion pa gana caso pa haya placa pa paga 
abogado. Nificando. cu masJce cu nan no ta 
contento, imrando nan edad, no ta bai la 
pena siguL "bnnga" nan caso den Coite. 

LoJce si masJia yamaávo. cu despues dt a 
tennma aigun di e contratonan aJa, asma 
mes, GobLerao lo Jcier contrata algun dt nan 
au'obe. Ta hibando di awa laman tm? 



Algun sindicato 
a dicidi di uni 
atrobo 

Pa critica medidanan di 
Gobierno, cuminsando cu 
cobranza pa recoge sushi 


AYERAtardi.na sede diPTAna SanNicoJas,e sindicaronan. 
URA. ALvast, OPPA, SCCA, SIWA y FTA mes a bin bunto, pa 
wak siporyegana un union atiobe, pafoima un blolce syndicai 
contra di mai maneho di Gobierno.Tabata Rudy Geerman a 
iidera e conferencia di prensa aJd., cu ta prome di un serie cu 
lo tin E smdicatonan a bin liunto pa forma un bloJte pa saJrna 
inteies dre clase trahador, pero tambe di nos pensionadonan. 
Mbtibo diesaJd. fa. cu nan Jaer ejtpresa nan malcontento den 
du’eecion di mal maneho diGobierno, segun E.udy Geerman. 

ELa bisa cu a manda un carta pa Prome Minister MOce Eman. 
unda a laga Eman sa cu nan ta contta di e medida. pa cobia. 
parecoge sushi,cobiandona mzon diAfl 27,50 paluna. Pero 
tambe e sindicatonan ala ta consideni cu Gobierao a comete 
un bLunder cu e sistema di liedgmg, cu ta hacL diliciL pa puebLo 
p>or probecha di reduccion diprijs dicrado. 

Gobierao ta haci manera nos mes ta doño di crudo, segun 
EudyGeeiinan y como ral asina mes, nos nn cu paga un taiifa 
mas halto pa cojáente. 

Boibiend ilba lecogemento di sushi, e Presidente di FTA ta 
contra pa cobra pa recoge sushi di cas. Tur e smdicaEonan 
menciona ta contia. di esaJá. Nos sistema di beiastmg ta mciui 
paitL di e pJaca ey, segun Eudy Geerman. pagando p'e sei'vicLO 
parecoge sushi. 

Eecordando e uLtimo aña di goberaacion di MEP, tabata 
Minister di Medio Ambiente. drs. Booshi Wever a anuncra for 
di e tempo ey, pa introduci pa cobra 10 florin pa recoge suslu, 
cu ta mas o menos S aña pasa, E momento ey, nos Prome 
Muiister actuai. pero e tempo ey Pailamentario di AVP a grita: 
'Over my dead body" esaJalo tuma iugai’. Pasobi'a Milce Eman 
ta bisa cu e sald. ta re sponsabilidad di Gobierao pa rec cge su shi 

Pesey a we ILudy Geeraian Jder haci e pregunta, ta Jaco cam bia? 
Dicon av/or si pueblo tin cu paga? FTA no Jder cntica e tiabao 
cii Seriimar ta Jjacienda. cu na su opmion ta hopi bon. FTA y 
demas sindicatonan no ra cuestiona esey. 

Pero paldco e fempo aya, como 8 aña pasa AVP tabata 
totaJmente conti'a anfo p'awe Jaer cobra 27.50 pa Luna. Anto 
pa cohno e Muiister concerni mes no ta anuncia esaJd, y ta 
Jagu'e pagerencia di Serlimai' haci'e. Siendoeiey ta menciona, 
cu pa cuaikier ahustacion di e piijs. mester di aprobacion di e 
Muuster concenu. 

Manera menciona, e sindicatonan menciona a dicidi di 
manda un carta, den cual ta pidLGobierao pa pone un paro na 
cobranza, Y siacaso mes, algo mestei wordo cobia. e mester 
wordo discuti y si rin un prijs, e mester bua. uno sociai, segun 
Eudy Geeraian E duigente di FTA a pidi puebio, pa no paga 
nada, fe ora cu baya contesta dt Gobiemo, y cu mester smta 
discutte topico aJd. Cu e cobranza die afamado bealth-tax, ya 
caba pueblo ta cobrando menos saiaiio. 

E gmpo aJd.. fa adnuti cu si mester baci aJgun aJiustacion, 
e no por ta riba iomba di e ciase tLuhador so, segun Rudy 
Geei’man. vocero di e BLoJce Sindical PuebLo Jceda aierra, 
pasobra Gobierno láer unpone mas medida y nos ta yegando 
un situacion cu puebio no por mas. 
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Unda avionnan 
ta bay pa 
scapa di o 
tormontanan 
frieu di wintor? 

Aruba dimes! 


PUBLICO eD general por a. tuma nota di vario s 
nvion Meiicano pQ.ra na Aeropueito dinmai's 
maincn, E bista no comun aki a wordo ocasiona 
p'e [ormenta pisa den e parti noieste diMerca. 

E tormenta di wincer ti azotn e paiti noreste di 
Merca dialuna afectando miyones di persona y 
tbrsando e cancelacion di hopr bueio. 
Biaheronanaencontranan mesden un situacion 
di caos ora cu aerohneanan a reacciona n'e 
tormenta cu e cancelacion di mas cu 7500 
buelo te cu diarazon. Di eseynan, por Lo menos 
3200 ya a wordo anuncia for di diadommgo. 
EsaJa tabatui sq mfluencia pa Asropuerto di 
Aitiha, pasobra debi na demanda popular, 
vaiioE aerohnea a scoge Aeropuerto di Aitiba 
como nan lugar pa pasa anochi Desde lin di 
siman, Aeropueito Litemacional R.ema Bean’ix 
ta trahando di senca cu e aerolmeanan, ATA y 


AHATA pa yuda e pasaheronan cu nan buelo 
a wordo cancela p'asina extende nan estadia y 
organisa buelonan akemativo. Haturahnente, 
e situacion ta depende riba e dispontbihdad di 
asiento y tambe liba e pranostico di tempo na 
Merca pa wak si e buelonan por bay dor of no. 
Actualmente, buelonan p'e paiti noreste di 
Merca ta wordo speia pa contmua for di ayera 
diarazon atardi, y mayoria di aerohnea ta 
avisa cu nan ta spera cu cur cos lo normahsa 
pa diasabia. Aeropueito di Aruba ta conseha 
tur pasaheio biahando pa of biniendo for di e 
paitL noreste di Merca pa tuma contacto cu nan 
aerolmea pa wak si tin algun cancelacion di 
buelo y/of si rm orario nobo di yegada of sahda 
dinan buelo. Banda dl e pasaheronan cu mester 
a keda Aiubaj e tonnenta a crea un blsta iinico 
pa nos na Aeiopueito di Aiuba 
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Aruba ta sigui di 
ta un mercado 
preferi pa Latino 
America 


E MERCADO di Lacmo 
AmerLca tn SLgui aumenta 
mimdkilniente cu binheronan 
nfluente y di hopi cb se, semper 
en busca. di un destmacion 
cii por biinda un bon chma, 
infrastmctum peffecco y cu 
por gamntisa un vnkaiicie di 5 
strea. 

Pa aña 2014, un totai di 
336.364 bishitonce di Latmo 
Amerka a bishita nos isLa cu ta 
31.4% di e totaL di nos tuiismo 
Desde inicio di Ai'ubaTourism 
Auttioilty Sui Geneiis na 
jinuaii 2011, un di e metanon 
cLave tabata divej sificacion di 
meicadonan, cu meta specilico 
den du'eccion di Latmo 
Amerka. 

Amba ta sigui conta cu tur 
reJdsironan pa brmda e 
diversifkacion akL Apesar di 
retonan pohticoy economico di 
den diferente di e mencadonan 
cu ta fomia parti di e 
contmente aki, e markecshare 
desde aña 2011 a aumenta cu 
10.4% mientras cu cantidad 
di tuiisca di Lanno Ameiica 
a aumenca cu un significante 
54.29% desde mkio di A.T.A 
S.G., demoscrando asma di ta 
un mercado cu rin Amba como 
destinacion preterL 
Den esaki, Venezuela ta 
na cabes, no soLamente p'e 


contmente diLatmo AmerKa, 
peio tambe como un di e 
paisnan mas fuerte pa Ai'uba 
su tuiismo, compaia cu otro 
paisnan gLobahnente. 

Diferente cambio nan a tuma 
Lugar pa cu Latmo America 
durante uLtmio añanan, 
variando fbr di maneho di 
Aruba den diterente meicado 
cambiondo asuta compania di 
representacion den diferente 
di e meicado nan [e.o. BrasiL, 
Ai'gentma). 

Como cambe cambio den 
strategia pa mercado, mcLuso 
riba mveL promocionaL 
asina por bisa cu na Frash 
recientemente a lansa un 
campana gmndi nobo, "Essa 
Iba Pega". 

Asma por nora tambe 
avancenan riba nivel 
di avmcion, cu ta mcLui 
mtioduccion di LAN y mas 
bueLonon di COPA Au'lmes, 
peio tambe poi noca apeitura 
di mercado nobo den Latino 
Aineiica dt parti di A.T. A., p. e. 
Chiie. E proyeccion pa aña 
2015 pa Latmo America ta un 
crecemento di 3.5%. 

Dumnte 2015, e entbke ta 
pa sigui rehubenece nos 
base di bishttante y atme e 
bishLtancenan afLuente for 



of ^ v^cMion ? 

Walt Disney Worfd 


JUKY 11 - 2N 2 0 15 

• MAGIC KtNGDOM 

• DISNEY HOLLYWOOD STUDIOS 

• 5EA WORLD 

• UNIVERSAL STUDIQS 

• ISLAND OF APVENTURE 
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Trcii/ei Bureciu inc. 
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dL Latmo Ameiica cu enfasLs 
riba meicadQnan specitlco 
manera esnan cu ta biaha pa 
casamenro y honeymoon, 
shoppmg y vakantk pa famia, 
pero tambe pa gitiponan 
di confeiencia, reunion y 
incentLvo - speciahnente 
duiiLnce cempoodanan antes 
conocicomo e lo’w season'. 
Den esaki, A.T.A. lo continua 
pa fortaiece la.sonan cu e 
aerolureanan, sigurondo 
asma p'e demanda fbr di e 
mercadonan primano como 
Camt>e pais y ciudadnan 
secundoi'io cu. ta mustia 
potencial pa ciecemento pa cu 
cmismo pa nos destmacion. 

E mstabilidad di e economia 
Venezolano hunto cu su 
maneho monetai'io ta haci 
cu AiTiha Tounsm Authority 
ta desvia su atencion pa otro 
mercadonan den Latmo 
Ameiica atmbez di un pLan 
di meicadeo pa mcensLfka 
e bishicantenan for di e 
mercadonan manem Brash, 
Coiombia y Aigentina como 
camtje Chile. 


Ta explora caLube 
oportunidadnan pa sigui 
ampha e hoiizonte e.o. cu 
Peru, Paiaguay, Uruguay, y 
desde Biasil for di difeiente 
ciudad manera Eho de Janeiro, 
Poito ALegre, Eelo Hoiizonte, 
Bmsiha, Hecife, Campinas y 
awo Manaus cu Insel Ah’. 

Pa loke ta Venezueb mescer 
bisa si cu esaJd. ta keda un 
mercado ciave cu atencion 
n'e nivel debido. Por haci 
distmcion entre difeiente 
ápo di bishicante, e.o. esnan 
afluente, esnan cu ta biaha 
liba un budget y esnan cu ca 
haci uzo di Aitjba como "hub" 
pa sigui bay Merca of Europa. 
Mayoria di e bkhitante ahida 
t'esun cu ta keda 7 anochi of 
mas y Venezuela ca keda un 
mercado cu ta laga hopi an’as 
dinoseconomia. 

Nos tur por nota si e cambio 
di comportacion cuaL ta mam 
n'e situacion pesuno den e 
mercado, lefeiiend o ald e o. n'e 
consumo na supeimercadonan 
iocal pa cumpm cosiLan basico, 
e Venezobno riba budget cu 


ta bin pa tambe haci compras 
cu ta keda na lugarnan no tur 
ora apto pa bishitantenan y cu 
ta basicamente move rond di 
nos isb rilaa un budget, pero 
cu tanibe ta percuia pa haci 
compms dL cosnan basKO cu 
sunplemente no tm na nan 
pais. 

ATA ta fmahsando un pbn 
di contmgencb si dado caso 
e situacion na Venezueb 
confronta problemanon 

economico/pohtko mas 
severo e aña ab, cual io por 
afecta tuiismo pa nos isla. 
Hecño ta cu e Venezobno 
afluente ta uno cu semper a 
keda bishita y no ta descorta 
cu escala di pioblema non 
Gc onomico/poháco por 

conduci na perdida diesnan cu 
ta bishita riba un budget y na 
moDtencion dt e Venezobno 
afluente pa nos isb kende por 
lo pionto probablemente Lo 
sigui musti'a un patronchi di 
consumo cu lo inclui compra 
di productonan baáco -banda 
diproductonan dLiuho- na nos 
Lsla. 
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CAREER OPPORTUNITIES 

J 0 i n a n ur rivaled team. A tea m who knows that t he perfect expe rien ce is i n the i r ha nds. 

AtThe Ritz-Carlton, we are empowering our Ladies SCentlemen to make each guestexperience like no other We are 
taking passion and turning it into a vision, And, we are leading a team that never forgets we are creating guestsfor life. 

The Ritz-Carltorif Aruba is selecting Ladies^and Gentlemen for tlie following positions: 


Accounting 

Honor Bar Attendant 

Housekeeping 

Spa 

Sr. Assistant Director of Finance 


Housekeepers [Part-time} 

Spa Concierge 

Purchasing & Receiving Clerk 

Culiriary 

Houseperson 

Spa Therapist (Full-time & Part-time) 


Jr. Sous Chef 


Spa SalonTechnician (Nails & Hair) 

Activities & Recreation 

Chef de Partie 

Front Office 

Fitness Attendant 

Pool & Beach Attendant (Full-time& 

Cook 1 

Frontof the House Manager 


Part-time} 

Cook 1 (Pastry) 

Front Offtce Age nt (Fu 11 -time & 

Casino 



Part-time) 

Oealer 

nAeetingsA Special Events 

Stewarding 


Surveillance Agent 

Director of Banquets 

Stewards 

Guest Relations 

Casino Cage Cashier 

Sr. Meetings Bt Special Events Manager 

Cafeteria Attendant 

Guest Relations Coordinator 

CasinoGuest Relations Attendant 

Audio Visual Technician 

Engineering 

Concierge 

Reservations 

Food & Beverage 

Engineer 1 

Guest Services 

Reservations Agent 

F&B Hostess (Full-time & Part-time} 
Assistant Waiters (Busser) 

Loss Preventron 

Guest Services Agent (Bellperson) 

Retail 

Bartenders 

Loss Prevention Officers (Security Officer) 

RitzClub Lounge 

Retail Attendant 

Barback 


Ritz Club Attendant s (Full-time S: 


In-Room Dining Servers (Room Service) 


Part-time) 



We invite you to learn more aboutthose positions and apply atwww.ritzcarlton.com/careers 
Join the Ladtes & Gentlemen of theThe Ritz-Carlton^The Artand Soul of Hospitality. 

The Ritz-Carlton Hotel companiy is an equal opportunity employer committed to hiring a diverse workforce and sustaining an inclusive culture 

FIND YOUR WORLD 

Oryou can pass by ourHuman Resources ofñce from Monday thruThursday between 10:00AM and 3:00 PM Address: LGSmith Blvd lO/Tel: 527-2403 



TUI. R|T7iC!AHLT a iN'^ 
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^San Nicolas, e 
di dos capital 


Factornan cultural ta forma base 
pa loke t'e desaroyo cu mester 
bin ancra n'e vision total di e di 
dos capital turistico 


lurislico di Aruba 

-Centro di Herencia Cultural' 


OPÉNB^t^E Á^ONOLÉÉ^G^NOEM AMUBA 
BEROEPSOMDERW1JS 


Welder A ( Hato y San Mtcolas) Welder B ( Hato y San Nicolas ) 
MIG/MAG welder A { Hato y San Nicolas) 

Inscribi bo mes pa un oplek:iing dyrante oranan di anocJii. Les ta cuminsa 
dia 9 di febrLiari. Pa inscribt m di nos opleidingejn pasa prDme na banco RBC. 
Number ta44.67.892 papaga e schoolgeld. Schoofgeld tafl.250,-. Pasa nanos 
oficina cu e prueba di banoo, un papel di oenso di 5 florin ur pasfoto y diploma. 
Pa mas infomnacion Tel: 5827324 of bishita nos website: www.oaa.aw 


DEN cuadro di 0 creucion di e di 'Sun Nicobs, e di E>os CupiriL 
Tuiisnco di Arubn - Centro di Herencia CuLtural', Minister di 
Tuiismo, Transporte, Sector Priimrio y Culrura Otmar Oduber 
duranre su reunion cu Aiiibu Ib’vestementBaiilcCAIB] siman pasa 
a discQCi e ultmio puntonan cu r'alta den e rapoit p'asma aki 
presenta e raport l'maL. 

Minister Oduber a splica anterionneote cu e busmess pkm aJa k> 
cay bon den cuadro completo di Sdn Nicolas, unda cu e paitidi 
herencia CulrmuL dr Aruba lo t'e motor grandi tras di di proceso 
di revitalizacion di San Nicolas. 

Esaki ta foma paiti dilocual Gobrerno a bin ta haciendo pa algun 
aña caba, unda a percui'a pa drecha mfrastitictura entie otro Joe 
Laveist, Garnavai Village, pa menciona un par. 

E rapoit alo. ta mciui recomendacionnan cu a bm dilanti for di 
combersacionnan cu e diferente stakeholders maneo ATA, 
AHATA, Asociacion diBanco, DepaitamentodiCuItura, Stkhrmg 
Monumenten Eonds, Museonan, Inh’a Team, San Nicobs Par 
Association y San Nicolas Eusmess AssociatLon. 

Banda di e proyecto di revnahzacion di San Nicolas, e aña aki Lo 
c nmin sa cu e proyec to di mu seonan cu lo ta u bica den Wateitoren 
7 pronto lo ubica Community Museum den un Nkoias Store 
restaura. 

E factornan culrural ta forma e base pa Loke t'e desaroyo cu 
mester bm ancra n'e vision toral di e di dos capitai tuiisrico. 

AIB despues dr a rrcibi tur e feedback di tanto Mmister Oduber 
como MLiiLster de Meza, awor na su turno mester finaiisa y 
entrega e laport finai cu Lo mclui e plan di accion, tmieplannmg, 
financiaL options y opoitunidad pa mversion na San NicoLas 
p'asma akipresenta e plan fmai na febmaii. 

Vision di Gobiemo ta p'asma aki rebiba San Nicolas y convieiti'e 
den e centro di Herencia Cuiturai. 


Profir 

' ' - ' ' ' ' ' ' ' 
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á 
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Polis a purba 
resolve problema 
di cabrito 

ASISTEETCIAdi PoLis a wordo pidi dialuna 15.22, na un cas na 
Mon Pos, undacabritonan ta causa moiester. 

E Irabitante ta bisa cu e cabrironan a drenta den su cura y ta causa 
destruccion y tambe ta come su matanan. 

ELa bisa cu e ta supone cu nan ta di un tai K , kende ta biba na 
Santa Lucia y a saca foto di e bestianan. 

Polis a bay cu K. y e ta bisa cu e cabrito ciioyonan no ta did ie, y a 
confuma esey tambe ora cu ei a mu'a e foto.. 

Segun e ta bisa cu nan ta di un tal G., kende ta biba mas leu. Polis 
a pone e caso den man diPolis diBaiiopa siguicu e mvestigacion. 





Aveniiia Milo J.Croes # 1IS - A 
tel: SBS3M3.fax: 5833945, 

Dilarti Flora Mafket na Dakota, 
Horario: B.30AM-5.30PM. (nonstop} 
email: doortiandle setarnel.aw 


Pdnic pushbars - doorclosers - securitystrips - swinghinges 
- securitylocks - dovespikes - spantapalomba y mucho mas. 


Den temporada di carnaval.evila ladronnan. den bo propiedad, pasa na TDH, 
patur bolocknan di seguridad. 


Tolefphonç +297 SS3 6919 (ri +397 738 0003 Hrftlte 9 n, 5 f?SvMni 
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Presidente di Car War Room Jose Marta Figueres 

"Mi ci sinti mi mes satisfecho 
di tende VP Biden papia di 
Aruba bou liderazgo di PM 
Mike Eman" 



ALHYDRAN, un crema pa regula e humedad 
di e cuero recomenda rond mundo^ 
awor obtenibel na Aruba 



Tiiristanaii y hende local la stima e productojiaii di "skiti care" y “sun care” di Aniba Aloe, pero locual 
hopi hende no sa, ta cu Aruba Aloe tambe ta produei ini cienia cu lialto coiiceutriidon di Aloe Vera cu ta 
negulii e htJinedad di e cueiO; estu Alhydraaj cu ta wordo uza den e cuJdo di dcatiiziiian di quejiuiduiaj 
di operacionj pa baha e coiay kita e gana di grawatii despues di lasei theiapie of ladiotheiapie y 0110 
cicatriznan, E crenna efectivo aki prodiid m Aruba, a bira un di e standard nobonan den euido di cdcatri'z. 
den hospitsLnan universifario y branthvondencentra lond inundD. Bendi den mas cii 22 pais, e pnoductD 
di exportiuzion RubiaiiD aki tn obteuibel na tLa: tienda di Ajnba Alce. 


Un storia di exito 

Wim AraSj nn liende homber di edad medianOj a kima su marman y su cara giaveinente oia e sas di su 
siga a cay den binheiudii dl paiaflna cu e tawata tia wanta, causaodo un explosloii spontaueo. 

Wim: “Despues di a wordo tiata na e. "brandwondenceiitmm” na Rotterdain, e dokteiiiaii a refeii mi pa 
un terapista di ciiero den mi nie.sun bario un-dn mi lo sigui e tratainento di mi dcatriznan. Mi aieno 
Lawata giawata masha hopi ines, siutiscxaky ml a desca im crema cu lo liaci mi cuero niaa ñexlbel y kita 
e giina di giawaca. Pa e motlbo ey uu terapista arecomenda Aihydran. Yacaba despues di e prome oia cu 
ma aplica e crema, mi cuero a haya mas espacio pa hala rosea, e grawatamento a stop y en general ela 
sind mas comodo. Mi eara a cuia ful, e cuem a haya su ñexibi!jdad compieto bek y e mesun lesultado ta 
conla pa mi inamian. Teiapia a conJtiibLii mi esaki peio 01 e cueio por mDve siu scLeur y cu e gana di 
grawata a kita Ftd mi ta atribiii na e uzd di Alhydrand' 


Alhydrani áoot di wowo di tm profésional 

Riiia Rijkenberg ta un terapista di cuero na Oosterbeek Hulanda. Como uaspeeialista, e tia dit'erente 
tratamento y prodycto pa scoge foi di dje peio Alhydraii ra su m. 1 solucion. Rina: Hopi die kehonnn ta 
cu e cuera ta sinri secOj ta grawata, ta coraj sensitivo y ta haci dolor, cu ta sintomaniin frecuentemente 
asocia cu victuna di candcla, lyoifoedeem pasheatuaaj hende cu a liaya terapiadi radiologiaj 01 tin otio 
cicatriznaUj puislil of cabey excesivo. Tui esaki poi wordo causa eonhtintamente door di Lin 
deregulacion den e nivelnan di humedad di e cuero. E secreto di Alhydran ta cu eta regula e humedad 
den e cuero liba un inanera excepdonal. Aplica e crema mainta ye lo keda acthro dunmte e dia, 
bruidaiido bo uu eueio menos dolaioso y sin gtB.watajnejito. E ingiedieute mas impoitante die ctejufi m 
e halto conceutracion di puro Aloe Vera cu ta zorg pa e liidratflcion, sigtu door di puro vltamma C, 
vitamina Ey azeta di Jojoba cu ta praJonga e actividad. Pashenman pot realmente mira y sinti nan cuero 
cura." 


Pa luas infonnacion tocante e. localidadnan di e tiendanan di An.iba Aloe poi bishita e website: 

www.aruhaaloe.coni/storeE. Pa caJquiei pregunta ovei di AOiydran, 

porfabor tuma coiiLacto cu Melissa Acostaj Customer Seruicej 

na Aiuba Aloe Baiiii N.V. T: +297 56B 3222 of 

email: custamerservice@aruhaaloe.CDm 



ARUBA ALOE’ 

^oild'l F[iD«*ll SilL4C 



WASHINGTON - Prome Minister Mike Eman y Mmister Miko 
de Me za ra liba mvLtacion di VLce Presidenfe Mericano Jose Biden 
na Washmgton pa paiticipa activamente n'e "Caiibbean Enei'gy 
Secuiity Summit". 

We cumbre impoitanfe akL a paiticipa otro 16 lider di paisnan 
Caiibense y on’o actornan cu nan presencia ta esenciai manera 
Banco Mundial, Ihter-Ainerkan E>eveljopment Bank, CARICOM, 
Canada, Uhion Europeo, Spaña, Gran Bretaña (UK) y Colombia 
Presidente y CEO di Carbon War E.oom, Jose Maiia Figueres, 
kende msKos cu Eman a paiticipa den e panelnan, a mustra su 
aprecio pa Prome Minister Eman. 

Figueres a splica cu Vke Presidente Biden a oi^anisa e cumbre 
liba enei’gia pa precisamente papia. riba e gian oportunidadnan 
cu tm den transicion di energia fosá pa energia renobabei. 

"E region Caribense tm vaiios cos na nan fabor den esakL Ua di 
prome iuga e biento fuerte yconstante, na didos lugar un soio 
cayenre cu por brmda mas di 5 ora diMega’watt pa metro cuadra 
di panelnan soiar y na di cres iuga e gastonan haito di enei^ia 
cu por wordo reduci door di canibia pa enei^ia renobabeL. Pesey 
mes cu ta comprendLbel cu e Lslaitan ta bay den e du'eccLon ey." 

Figueres tabata masha sacLsfecho dL tende VP Biden papia di 
AiTiba den e foiina cu el a haci'e. 'Mi a sinri mi hopL bon di 
tende VLce Presidente Biden papia di Aruba bou kderazgo di 
Mike Eman, kende ta haciendo e cambio pa energia renobabel 
moviendo den direccion di un economia basa liba menos uzo di 
petroleo. Esey ca e futuro, 

Lidernan di oiro paisnan cu a atende e cumbre tabata papia cu 
Prome Muiiscer Eman pa rende 7 suia di e experiencia di Aiiiba 7 
mua con por uaha hunto y sma di ocro''''. 

Subrayando cu Aruba a haci mucho mas cu otro paisnan den 
Caiibe riba e ceneno aki, mencionando Loke a haci caba y loke 
ta bay wordo haci, Figueres a bisa cu tureraki ta absoiutamente 
'Scate of the Ait' 

'Ta pesey cu tm mteres grandidi e otro islanan pa tur loke Aitiba 
ta haciendo cu e speransa cu nan por haci algo smiñar." 

Pa ioke t'e partnerslup di Aruba cu Carbon War Room Figueres, 
Presidente dieoiganisacion aki, a bisacu nan ta siguitraha hunro 
durante e aña aki y cu GWR kier bm cu por lo menos & Mega’wact 
dLpanehian solarriba daknan na Aitiba. 

"Nos ta kere cu tm un tremendo potenciai pa cumhisa cu e prome 
pai'tidurante e aña aki y di eynan sigui padiianti". 
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Hew Men’s 
collection in 
store now. 


STYLES 


leans. Shoris, 
Caps, Tanks & 
Tees. 



N'e cumbre 
'Caribbean Energy 
Security Summil' 

Vice-Presidente Joe Biden a presenta Prome Minister Mike 
Eman como e ehempel di Caribe 


PROME MinisterdiArub;! MUce Emnn tabnti paneiisfa. 
riba enei^ia. n'e prome cumbie 'Caiibbean Enei^y 
Secuiity Summif' oi^anisa dor di Vke Presidente 
Meiicano Joe Eiden. Lidernan Caribense a fonna parti 
di e 36 deiegacionnan cu a yega Washmgton DC pa. 
paiticipa n'e evento aki y discufi huuto con yega na un 
soiucion pa tmnsformacion di energia convencional 
deneoergia sostenibel. 

Eman fabacm e honor pa a wordo mvita pa paiticipa n'e 
cumbre unporrante aki. Eman fabafa den di dos panei 
cu e conocido Jose Maria Figueres, kende ta Piesidente 
dt Cai’bon War Eoom, funda pa Su' Richard Branson y 
ofro empresaiio. 

Prome Minister Mike Eman a cuminsa na splka su 
tiiosofia encuanto hotelnan di 5 stiea y e deseo grandi 
di su Gobieino p'e comimidad tanibe pronto tin scol, 
casnandianciano, becmdaiio ycalidad dibida diS strea. 

' 'Esaki no ta algo impo sibeL pa iogia.' 'Eman: "Si bo mua 
e dedkac ion di nos ciudadanonan pa ioke ta nan trabou, 
pa Loke ta ciiida nan fanua y nan responsabilidadnan, 
noE por conciui cu nos tin e potenciai pa Logra esey.'"E 
audiencia grandi y inteiesa a baya un splLcacion di 
Prome Minisrer Eman con Aruba a babii meicado pa 
mveisLon piiva pa mveiti den e canibio di sistemanan 
di energia convencionai cu ta costa hopiplaca Pbca cu 
por wordo uza den educacion y un mibor saiud publko 
p'e ciudadanonan Eman a bisa cu Gobiemo t’esun cu 
mestei ta cla den loke e kier riba e tereno aki. 

"Pesey nos a pone nos dilantie pregunta cardmai: 'Uhda 
noE kier ta na 202D?'Nos a pone un meta flho nos dñanti 
y esey ta cu pa 202D nos kier ta 100% sostenibeL. Unabes 
e meta tabata cla nos a dicidi fambe pa no pidi ningun 
pais gmndi of oi^ganisacion mternacionai pa ayudo y 
asma nos a cummsa tmha." Eman a conta VP Biden y 


e demas deiegacionnan presente cu Aiuba ta leu caba 
pa loke t'e cambionan cu a haci riba teieno di enei’gia 
sosfenibei. E meta cu Aiuba a pone su dilanti rambe 
pa tm un mihor caiidad di bida pa su cmdadanonan y 
poniendo esaJd. cana den compas dentro di e viskn mas 
grandi cu t'e metanan liba rereno di enei’gia sostenibei, 
a habri porta pa inversionistaiian piiva, a haci posibel 
cu cosnan cu Gobierno no por a baci, awor si ta posibei 

' 'Nosa creapro yectonan PPP (Pu biic Private Paitnership) 
pa tm molmanan di bknto grandi na Aruba. Nos a crea 
proyectonan PPP pa Ai'uba tm parkenan solar y a caba 
di habri un di e pLantanan dr '’wasre to energy' mas 
modemo cu tm. Tur esaki pasobra nos a invita sector 
piiva pa ta parti di e oportunidadnan pa inveiti kke 
pa Gobiemo tin bes ta diflcii pa ñnancia.'" DiiigLendo 
su mes na Vke Presidenre Joe Eiden di Merca, Eman a 
quote e fiase r'amoso di Presidenre Obama ‘Yes we can', 
un frase cu e ta kere hopi aden " 

Mi ta kere cu na Aruba y tambe e otro nacionnan 
Caiibense por adopta e energia y optinusmo cu bo a 
demostra awe pa sigui padñanti y nos por haci esey". 

E>en su discurso ekcuente Vice Preskente Biden 
a menciona Aruba den tbrma hopi positivo. E1 a 
comphmenta Aruba cu su maneho Un maneho cu 
a resuita den un exito ya cu e isla aki tin un di e 
penetmcionnan mas haito den e region pa kke fa 
energia iTenobabei. "Aitiba cu a uni su Gobkrno, 
utiiidadnan y comerck tras diun strategia comun y plan 
diacckn, a logra pa tin laastance energia renobabeipa 
por satisface un paila di su demanda di corknte. "Biden 
a bisa cu e crecemento aki ta sigui y pa ñn di aña por 
mua un progreso demostrante n'e isLa akL. Un tremendo 
compñmenc, sigur bimendo di un Vice Piesidente 
Meikano, Aruba por ta orguyoso. 
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Pasa y check bo cutis/cuero durante e dianon cu nos rin e sklnonalyzer 
touf y despues di eheck bo cara bo to hoya bo ricket po porricipal 




PASA NA E SIGUIENTE BOTICANAN: 

BoHca Oduber 

23 di janiuari 9AM pa 11AM 

Botica Kibrahacha 

29 di januari 9AM pa 1 lAM 

Sotica Trupiaal 

6 di fiebruari 9AM pa 11AM 

BoHca Kibrahacha 

13 di februari 9AM pa 1 lAM 




. irLsi'iAji 

AiiS M.' 
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ATCNCION NATUR BO PREGUIsrTA NAN TOCANTE BO SALUD 

Boicg KitTBliK^ii i BaEcB SbtiLlebi. « EoEcb CDnbaMBdco. BolciiCDnb'Bl t BnbcB CkLim' ■- BoEcb IrLp'iid 
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Nos ttn hopi paña nobo y bunita 
di size 5 te cu size 26 
Pasa wak pa bo mes!! 

^ li) -nlit'-nscn 

PbradeTa 84 Dialuna - Diasabra f^aai - fi:3Dpiii M 





Specialmente pa 
temporada di 
Carnaval nos tin 
25% dl descuento!! 


■. I 


Kerkstraat 16 - Tei: 532-2266 * Cel: 564-1S77 


Reunion publico riba 

"Hedging" y 
"Handling Fee" 

a sigui cu aprobacion di fraccion AVP y PDR 


PAhopi sumn mLembronan di fracciDn di MEP 
tabaca duna decLaracion, haci speculacion y 
duna informacion den medionan di prensa pa 
cu e topico di "Hedging" y 'Handhng Fee y tur 
esaki sin documento oñcial. 

Despues a pidi un reuniDn publico pa cu e 
topico aki y a pidi MinLster pa documentonan 
pa atende e probiematica aki. 

MuLister Mike de Meza na comienso di e 
reunion pubhco a avisa Pariamento cu e no tm 
e documentonan cu Pariamento ta pidi, pasobra 
tin un mvestigacion cu ta tumando lugai' y cu e 
Munster ta waida te oia. e mvestigacion ra cla. 
Sin e documentonan y sin e resultadonan di 
e mvestigacion no por atende e asuntonan di 
"Hedgmg'" y 'Handhng Fee". 

Segun sia. Loinaa C. Jansen-Variack, despues 
di e declaracion di Mmfrtei Mike de Meza, 
iidei di tiaccion di MEP a entrega un caita pa 
pidi un schorsing pa cu e leumon aki te ora e 
dccumentonan wordo entrega na Pailamento. 
Fiaccion di AVP y fraccion di PDR no tabata di 
ac uerdo pa schors e reunion, pero a scoge pa sigui 
cu e neumon pubhco y tiece e preocupacionnan 
di puebiodilanti. 

Duiante e reunion e Pailamentaiionan a haci 
pregunta pa cu e situacion remante. 

Dos Pariamentario di MEP so a hiba pabbia e 
dia ey siendo cu MEP a pidi e leunioii aki y a 
wordo speia cu nan lo a carga e probiematica 
aki. 


Fiaccion di MEP a cummsa pieocupa pueblo sm 
mfonnacion coiecto di Loke a tuma lugai pa cu 
"Hedging'' y 'Handhng Fee y a keda sm atende 
e reunion akt debidamente. 

E pregunta cardmai di e reunion aki ta Si piijs 
di bari di crudo a baha, dicon e gasronan di 
coiiente no a baiia? Puebio kier un splicacion 
cb dicon esey ta posibei y bco por woido haci 
pa diecha esab? 

'Hedging'' den e caso aki ta nh'kra cu un acueido 
a wordo fiitna pa viies e prijs di bari dt ciudo 
pa un tempo cortico of un tempo bi^o, Den e 
caso aki e "Hedgmg" contiact a wordo firma pa 
dos aña y e pnjs pa ioke ei a wordo geviies ta 
SSdobr. 

Consecuencia di esaki ta cu maske cu e piijs pa 
baji di crudo a baha mundiaimente, na Aruba e 
no io tm efectonan positivo riba e gastonan di 
coiiente. Tin un investigacion tumando iugar 
na WEB pa cu e pioceduranan cu a tuma iugar y 
pa cu e decisionnan cu a wordo fuma. 

Tam be Lo kier baya sa kbo por woido baci y kk o 
lo t'e consecuencianan. 

E reunion publico ab lo sigui ora Paibmento 
haya e documen tonan di Mhiister Mike de Me za, 
e oia ey e reunion Lo ta bopimas efectivD, y por 
yega na conciusionnan basa riba hechonan. 

Por wak e momento ey kico poi wordo haci 
ainda y b rol Parbmento por bunga den e 
desaroyoaki, segun Loma Jansen-Varlack. 


Polis la delene 
homber rasla 
cu marihuana 


POLIS a baya 
mformacion cu na abura 
di Pahn Pter djabma 
11.00, lo tin hendenan 
ta bende dicga We snio, 
Pobs a topa cu 4 bomber 
rasta, di cuai uno tabatm 
un [ib marhiuana den su 
poder. EiakedadetenL 
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Homber 
mallrala cu 
hero dilanli 
su cas 

ASISTEKTCIAPolicLili wordo pidL dialuni 23 43, na un cns 
na. Mabon, unda un homber a wordo maitmta cu heio, 

Eynan e habitantelL. ta bisa cu ei a caba di yega cas. Om cu eia 
drenta, ela iaga e auto habri.y rambe e porta di e auto. 

De spues di u n lato ei a bay na su au to y a mira cu de sconociman 
aiistra deneauto. 

Di ripiente ei a tende un hende grita: Poiis y a sinti un goipi 
duro na su cabes y tambe su bmsa. Ei a cay abou y nan a boibe 
dai'e cu e tubo. 

Ei a mira cu ta tiata di dos mucha homber cu tabata bish cu 
capuchon y nan ta color scur Despues cu nan a bolbe dai'e cu 
e tubo, nan a c ore bay direccion pariba. 

E ta bLsa cu e muchanan no a bay cu nada for di e auto. 



GOBIERNO DIARLBA 

QPQRTUNIDAD PA APLICACIQN^ PA AÑA ESCOLAR 2015 / 2Ql6 

Qfjcina di Scolnan Pubiico la participa na publico en general cu tin e 
oporiumdad di apliciiicioii pa aiumnio pa e añbi eacoiar '2015/ 20 ] 6 iia e 
scolna]!.prepai'Liitorio (kleulerscholeji} y nae scolniHn basico 
(biisissctiolen) di En&eñLHJL.sj Piiblicc} rjbLH e sigiiieiite fecbanaii y 
eranau: 

Diahufibs 5 febniari y OLabiema ó febi'uari '20 i 5 
entre 9.00 a.ju. y i .OO p.ju. na c scul mes. 

Scol y iuga camindLi e jnayonian por acudi ta; 

Sffjf Nkolaas: 

Scoi PrepLU'atorio Fontein. Weg Fonleiii; 

Scol PrepLuatorio ComiiJ. Pieter Boer, Sabana Basora. 

Scot BasicQ HilLuio .Angcla, Weg FojUetni 
Scoi Basico Comm. Pieter Boer, Trinitariasti'aaL. 

Sta. Cmz: 

Scol Preparatorio Conrado Coronel, Morgeiister. 

ScoJ Eaiico ConradQ Coronel, Morgenster 
Noord/Oraujestad: 

ScoJ PrepLuatorio WLishingtoji. Washington; 

Scol PrepLuatorio Arco Iris. (Dakola Shopping 
Paradj.se, Dafcota). 

Scoi Ba&ico WLishinglon, Washington; 

Scoi Ba&ico Rejua Beatris. (YMCA, Dakota); 

Scol Basico Pj'inses Anialia, Wilhelminaitraat. Orajjjestail; 
Scoi Basico KudLiwecha. Kudawecha. 

Pn por apHca e alumno niestcjr tnecet 

Buki di casLHLijenlo of un acto di nacejnenlo; 

Papel VLHlido di Censo {Afl.5,-); 

Buki di vacuiuHcion di e alujnno; 

PermisQ vaiido dt e alumnQ si ta trata di aLujnno stranherQ; 
Carchi di A.Z.V. 


Presidente di Parlamento a yama reunion 

Sabiendo cu Parlamento 
no a ricibi e confractnan 
rolaciena cu bodging! 


DEN saLi di ParLuiiento a. tumn lugar un 
reunion pubLuco eu ser pidi dor di fraccion 
di MEP. Fmccion di MEP a ha.ei peticion na 
Presidenre di Pnrlnmento pa. n tLtn e topico di e 
tanJh di coriente mii'ando con abou e piijs' di 
cmdo ta actualemente 

Den e petkion MEP a pidi pa Minister !Mike 
de Meza entrega nan 2 contmct cu ta di suLno 
importaLicia. 

Eraccion di MEP a pdipa Iraya e 2 contractnan: 

1. E acuerdo di hedgitig cu ta impedi pueblo 
haya un reduccio-n den m ranJa di coiiiente; 

2. E acuerdo di handiuig fee entie Valero y WEB 
ArubaN.V,. 

Segun Dangui Oduber, no mester lubidi y 
mester recorda e pueblo aki krco e Gobiemo 
akia pnmmti puebLo prome cu nan a yega den 
Gobierno. Actuahnente Prome Minister Mike 
Eman a giita y a pirmititL puebLo: From day 
one eu nos drenta den Gobiemo nos Lo reduci e 
tanJa di coiiente pa pueblo cu 25.5%. 

E promesa akino tabata un joke oJ' un wega. 

Ela sem un protocoi y lamentablemente pueblo 
a kere. Puebloa baytras dre promesa akicu awe 


taiifa di coriente cu 15%. 

Un di e motibonan tabata cu e prijs dr crudo a 
subL. Awor DanguiOdQber kier puntm Mini^ter 
con por ta posibei cu mester a aumenta e tariJa 
di coiiente cul 5%, pasobia pri^ di crudo a subi 
anto awe e piijs dr crudo ta na mitar y no por 
baha e prijs. 

Dicon si WEB a hedge e tempo ey pa mantene e 
baii di petroieo na S0O tcg e piijs di coriente a 
subi??? 

Tin algo hopi contradictoiio akrnan. Ora e piijs 
subi liba S80 hedging no ta conta, pero ora e 
piijs baha bao di $80 si ta usa hedging como 
aigumento. 

Algo no ta cuadm aki. 

Wo solamente esaki smo ta sumanente 
lamentable y cuestionabel cu Mmister de Meza 
ta bin Parlamento, WEB, Einrar y Utiiities y 
nmgun di nan ta informa Parlamento tocante 
hedging. 

Wmgun di nan a menciona nada pero nada di 
esakt E pregunta ta, dicon tur hende a iubida di 
menciona algo asina iniportante cu titi impacto 
directo riba e prijs?? 



a resuita di ta uno laiso. 

EL a usa consenshi dL puebLo, primintr nan 
cosnan cu e sa e no por cumpli basta e por yega 
na poder, 

Awe despues di 1906 dia dr gobeiiiacion di 
Gabmete Mike Etnan 1 y 2amda pueblo radrumi 
ta warda riba e reduccion, pasobra prome nan 
a spere trom day one, despues pueblo di, laga 
nan bay smta warda riba e reduccion, peroawor 
nan dicidi di bay dmLni warda, pasobra te awe 
GobLerno no a cumplr 

Loke Gobiemo a haci si ta castiga pueblo cu 
un aumento di tarifa di coiiente di 15%, segun 
DanguiOduber. 

‘Ta itn compredibei pami cu bo ta piiminti 
pueblo un reduccion di 25,5% anto ora bo taden 
Gobierno bo ta claba puebLo un aumento 
di 15% di tariJa di coriente. 

Awe nos ta puntra e Minister kico 
t'e caso cu e asunto di hedgmg. E 
bari di petroieo awe ta na $46 y na 
Aruba anto e piijsnan di coriente 
no por baha. Aki na Atuba enbe z c u 
pueblo ta conoce un reduccion ta 
conoce aumento". 

Recrentemente na iuna 
di september 2014 
Mimster Mike de meza 
hunto cu Elmar, 

WEE y Utilrties a 
biti Farlamento 
pa mfbrma nos 
e motibonan 
p a k i c o 
m e s t e r 
aumento e 


DanguiOduberno sa cu kiintencion a iubida di 
infoiina Parlamento, pero esaki ta algo cu bo no 
ta haci dl cu ParLimento lu cu puebio di Aruba. 
Bo mester ta transpaiente cu Parbmento y muy 
en especiaicu pueblo. 

Wo por t'asina cu awe ta haci expeisionnan cu 
e prijs di coriente no por baha pa motibo di 
hending, si nunca nmgun hende a wordo avisa 
riba esaki. 

Awe Jder bisa puebio cu ya, e piijs dr baii di 
petroLeo ta na $46. pero puebLo dL Amba no a 
perde, WEB a perde di gana. 

PRESIDENTE DIPARLAMEHTO 
Ta di lamenta cu Preskfente di Parlamento 
ta yama un reunion sabiendo cu e sa cu no 
tm sentidb pa dLscuti, pasobra GobLéiiio no a 
entrega Parlamento e 2 contractnan cu a 
ser pidL 

EI a scoge pa cuminsa e reunion pa 
despues bin realiza cu el a comete 
un eror y schors e reunion despues 
diprimera tanda Esakita mescos 
cu un maestro di scoi ta yama 
un mayor pa bin scol 
busca raport y ora 
e mayor yega no 
tm raport, segun 
Dangui Oduber, 
miembro di 
Ji'accion di 
MEP. 
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Minister di Enseñansa a 
contesta diferente pregunta 
durante vragenuur 


ME?fISTERdiEnsieñans3., MLcheilje Hooi_|boei'- 
Wuiklanr tabata den ParLunento dinLuna 
merdia pa un vragenuur. Esaki poncierto tabata 
e piome wagenuur p'e aña aki, cammda cu a 
yama Mnister Hooijtx>er-Wmklaar pa duna 
contesta riba dit'erente pregunta cu ta regarda 
su Ministerio. 

MinLster a conte sta preguntanan c u a wordo hac i 
pa diterente Parlamentario. Segun Jeffrey KeLLy, 
miembiodibraecion di AVP, tabata preguntanan 
cu ta trata enseñansa speciaL, maneho di 
aiumnonan di afo cu ta drenta nos sistema di 
enseñansa Canderstaligen), seguiidad na scoL, 
renobacion di ediñcionan, cuido pa aLumno y 
docentenan, Ai'ubalenmg y lening di DUO, scol 
Mavo/Havo, fondonan licibi di Uiuon Europeo 
y seguromedicopa studiantenan na Hulanda. 


Parlamentano Keiiy ta sphca cu e Lo kier poia 
keto un raro liba e ultinio tresnan: 

Scol di Mavo/Havo 

Minisrer a sphca cu e costonan pa ti aha un scoL 
nobo cu Lo mester acapara mas o menos 900 
Etudiante io ta aLrededor di 32,5 miyon tlorin. 

E proyecto aki ta den plan amda y ta bezig ta 
Eondea e posiblidad pa haya un edificio cu nan 
Lo por renoba p'ashia baha gastonan di esaki. 
O sea cu e proyecto aki ta den pLanning y ca 
crahando rilxi esaki 
Fondonan cu a licibi di Union Europeo 
Mhiisrer Hooijxser-Wmldaar a sphca cu Lo ricibi 
e fondonan aki den tres paiti. A ricibi e piome 
pani caba cu ta un suma di4.7 nuyon fLoiin. 

E suma aki ta na Eanco Central y ta wardando 
riba Raad van Advies pa keda cla cu e 


1 


IK Authorized Re^eller 


MacBook Pro 

with Retiná display 



MacBook Prowith Retina dlsplay featuresover four million pixels inthe 
15 inch mode! and over five rnillion in the 15-inch model. fast flash 
storage, powerful fourth-generation Intel Core processors, high-perfor- 
mancegrapNa and up to 9 hours of battery life,2 And itcomes with an 
incredible collectiori of productivity and creativity apps. All in a design 

thafs still as thin and light as ever. 


Folbw uson: 


Ponton 678 Unlt 5 
5SS2167 
lnfo@istorea ru t>3.com 
w ww.istorea fu ba.com 


iStore 

A R U e A 



landsbesluit pa un ondei'wijsfbnds. 

Intencion ra pa mverti den diferente area di enseñansa e.o. 
mfrasrructura, bibhoteca, vooi- en na schooLse opvang, 
summerschool y cuido pa aiumno y maestro, 

Despues di mversLon di e prome pará, Union Europeo lo liaci un 
evaiuacion y consecuentemente lo bay over pfe siguuente tr.anche 
cu ta un suma di6.5 nuyon fLorin. 

E uLumo tranche lo ta di 3. S miyon flojin y en totaL nos ta papia 
di un suma di 15 nuyon floiin. 

Seguro medico di studiantenan na Hulanda 
Parlamentario KelLy ta splica cu e tabatin piegunianan pa 
Minister pa loke ta trata seguro medico pa nos studiantenan na 
Hulanda. 

Preguntanan tabata si tur cos a vrardo legb pfe studiantenan, 
nomber di e compama di seguro, si e seguro medico actual ra 
equivaiente n'esun anteiior, ki piocedura y criteria a sigui pa 
scoge e compania y si tm studiante cu a wordo perhudma duranto 
proceso di transLcion. 

Mmister a spiica cu e compania di seguio medico ta hiba e 
nomber "Lhsui’e Study" y cu e studiantenan ra bon cubri bou di 
e seguro actuaL 

Ademas e preniie ta menos, cu ta conduci na un reduccion di 
1 miyon floiin. E procedura pa selecta im compania di segum 
medico a Lxlv via Depaitamento di Enseñansa y segun tur norma 
yexigencianan. 

Falta dimteres di MEP 

Atrobe por a constata c u paitido MEP no tin c uia son pa enseñan sa. 
E dos Parlamentaiionan di MEP cu rabata piesente durante 
e vi’agenuur no a haci ni un piegunta y durante e wagenuur a 
dicidi di bandona saladiPariamento. 

LiderdiMEP, Eveiyn Wever-Croescu tantoa cuestionaMmister di 
Enseñansa, Hooijboef-WmkLaar no tabata ni presente, mientras 
cu esaki tabata un opoitumdad pa haci piegunta y cianfica tur 
duda cu por tm liba diferente areanan cu ta toca enseñansa 
Despues nan ta bay giita cu nan no ta licibi mformacioD of cu tin 
laita di transparencia. Pero manera ta custumber caba MEP no ra 
mteresa den hechonan. Nan ta prefera di sigui tua mentiranan 
den iaira, speculayfomentaduda, segun Jefr'reyKeiiu, nuembro 
di fraccion di AVP. 
















AWEMainta Diaranson, 28 Januari 2015 


13 



AC/DELCO 


MAC BAHERY 




NGK DENSO 


UNEIN SIDCK 





Shell 

SlwlJ 

HELI^ 

oil} 

KencÉair 

MOTaR OIL 




Tft^ -BWST / 


MORGENSTER«12 -B TEL: 5831001 


Ley di 

'voorschoolse' 
opvang of 'creche' 

pronto lo mester bira un realidad 


SEGUN sra, Jennifer Arends- 
Heyes, e structuj^cion di 
‘crechenan' ta un [ema cu pa 
hopi rempo ta un deseo di nos 
comunidad, e ra. un topico cu 
na momento cu pasa un cnso 
Lamentabel e ta bura un topico 
cu ta papia dtdje. 

Den pasado ta hopitrabou a ser 
haci p'asina purba structura e 
crechenan 

A bm cu eurso special p'e 
Leidsternan di creche. Hopt 
creche awendia nn hopi bon 
sei'vicio pa nos muchanan 
y lo por cumph cu cuaiJcier 
lequisito cu lo por bm cun'e. 


Na momento cu e ley aki bm na 
vigor e lopasa den lasep'asma 
duna oportunidad pa fur cu 
Ider tin un centro di cuido pa 
muchanan. 

Nan lo mester por cumph cu 
algun rekisiro basico pa por 
opem na un manera structura 
pa por brinda un tipo di 
piogiama cu ta p'asma e 
muchanan bay mihor prepara 
panan siguiente paso escolar. 
Na Merca e 'pre-schooL' ta un 
centro basa liba prepam e 
muchanan a base di un tipo di 
cmTiculo standard. 

Ta hopi miportante pa bm cu 


un registro di tur e centronan 
di cuidodimuchanan a base dr 
vei'gunnmg. 

Structuracion di e centronan 
aki aunke nan ta un negoshi, 
nan cLientenan ta muchanan 
chikito y nan desanoyo y 
bienestar tin cu keda como un 
prioridad. We momentonan 
aki e Ministeno encai’ga cu 
e Ley aki ta kedando cla cu e 
conc epto y Lo pre senta e saki na 
Parlamento-. 

Spera cu pronto Aruba lo por 
conoce mtroducion di un iey 
pa 'voorschoolse opvang' of 
creche. 


Madrwga polis fa haya 
homber grandi sinta cu menor 
di edad banda di laman 


POUS diaiuna madmga 02.00, durante patruya, ta mjra un auto Hyunday Accent blanco para na 
Santo Lai^ y ta bay controla, debi cu entiada dihendenan iLegaL 

Den e auto, PoLis a topa cu dos hombei, esta e choter G. y e ocupante R. kende a lesuita dr ta un 
mucha homber menor di edad. Como cu e mucha no tabata iomba sunu, pohs a bisa tur dos pa 
baha for dr e auto. PoLis a nota cu e mucha no ta famia tampoco di e homber G. y a tuma contacto 
cu e mama diR. E mama ta bjisa cu e sa cu nan ta hunto, pero no sa cu nan ta banda di iaman e 
momentoey. Pohs a hiLjaR. sucas. 


MESTER Dl PLACA? 


EMPENA Y CUMPRA ORO 


\ 



m Y COMPROeA PA BO MES! 



O 


tffl, - 

miies 

.. III n'n 'i 


JUWELENHUISJE 


ORARiO IQAM - 6 PJV 1 DIALUMA TE DlABiERNA 



ORANJESTAD WERFSIRAAT 7 LOK. 13 TEL 588 4141 O SAN NICOLAS E. V/D VEEN ZEPRENFEiDSTRAAT 14 TEL 584 4141 
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CHAMPIONS la 
inlroduci su eslilo 



y ambienle nobo 
na prensa local 


RECIENTEMENTE e team 
di AiTiba Maiiiort a invita 
prensa locaL pa experencia 
Chzimpions Spoits Bnr & 
RestaQrant £u estiLoyambijente 
compietamente nobo. 

Na yegadn e nuembronan di 
prensa a dishtita di un peach 
mojLto como weLcome drink y e 
exquisito Chnmpions Sampler 
cu shders, onion rings, chicken 
wings y loaded hies como 
appehzer Pa entrée por a kieE 
for di e menu y tambe tabatm 
entretenuniento musical di 
Angeia y Ernesto. 

E resraurant su dlseño nobo 


coiihuntamente cu 33 high 
definiiion llat screens, un bar 
trendy den forma di un L y 
un menu actualm si^ur ta 
trece un ambiente modemo y 
distmto n'e espacio 
Adicionalmente, e Logo di 
Champions tambe a wordo 
cambia p’h.sma pas cu e estilo y 
ambiente nobo di e restiurant. 
Champrons ta ofrece 20% 
di drscuento riba cuminda 
y bebida no alcoholico pa 
tur iocal como tambe un 
Executive Happy Hour tur 
diabiema di 6:00 PM pa 8:00 
PM cu t5 premium bar y 


entretemmiento en bibo. 
P'esnan buscandoun iocalidad 
ideai pa nan ocasion si>eciai, 
Champions ta oftece im area 
prrva perfecto pa cuaikier 
evento manera fiesta di 
cumpIeañoE dimucba. 

Keda pendience pa Champions 
su Expiess Lunch cuaL Lo 
wordo introducl na maait y lo 
oñece un menu ñho na un piijs 
special. 

Ghampions Sports Bai' & 
Restauiant ta Locahsa na 
Maniott Ainba Ocean Club y 
ta acepta tur tipo dl credit y 
debitcard. 
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Klinker 
di caya ta 
disparce 

TM habitante ta yama Warda. di Polis dialuiia uiamta 
07.51, y ta. bisa Polis cu desconociraaiL a bay cu zilgun 
khnker di caya dilaná su ca s. Polis a bay y a nui’a cu esey t 'e 
caso y lo pone DOW na haLtuia, 
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Mikel 



mnzzau 



o 



rumbo pa continua cu su estudio na USA 


TA BENDE 


Articulo 

Prijs 

Set stoei 

1500,- 

Friaidaire 

1300,- 

Stove 

500,- 

Flat Ecreen 

600,- 

Stereo 

600,- 



Yama pa un cita pa wak e articulonan na 

Tel:(297) 741-6925 



ERTEC N.V. 

AIRCONDITION & REFRIGERATION 

Address; Caya Ernesto o Petronia 45 Email: fertecnv@hotmail.com 

Tel; (297) - ssazeeo Cell; (297) - 5633766 

Seriously efficient air conditioning 

A smart solution for your 
busines or home 

5 ton unit, 5.3 amps 

24 hours a day 7 days a week 
is aboLit 230,- AWG monthly 

The Only Inverter Central 
Unit with 

Solar Panel Connection 



SEER up to 2S.0Q 


' W': L' 

Hamé Eoérg)/ Svstem 


:e 


New generation of 
inverter minisplit 


CXfllliki. 


imspi 


LENNOK 




Scotsmafi 

uaqa 

propGy 



MIKEL Schreuders, den su 
ultimo aña na Coiegio Arubano 
a rkibi e grato noticia cu ei n 
wordo acepta nn UniversLry 
of MLSsouri, Coiumbin, 
pa conrinua su estudiD y 
entrenamento augustus 

bemdero. 

MLkel Scbreuders ta un 
landador hopi taientoso cu e 
deseo y motivacion pa yega e 
nivei mundLai, 

Manera ta conoci, coilege y 
universkfad na Merca ta hopi 
Lnteresa den arletanan dinrvei 
pa competi pa nan scoL 
Na moLnento cu e deporte di 
un Ecol ta di nivel babo esaki 
ta resuita den Lnterés dr mas 
alumno en geneiai 

University of Missouri n'e 
momento aki tm un L'anking 
den Top 10 den Divrsion 1 di 
NCAA. MLkei Schreuders a 
bisbita Umversity of MlssouiI 
ya smti su mesnacasdibioha. 
E coachnan ta masha 
Lmpresiona cu MikeL su nivei, 
7 ta hopi contento cu MLkei a 
dicLdi cu e io kier contmua su 
estudio serca nan. 

MLkel no t'e unko Arubano 
na MLssoulI, ya cu e landador 
Arubano Jordy Groters ta den 
su prome aña aki, srudiando 
Sports Management. 

E desaroyo aki ta aigo 
hopr positivo pa Aruba 
su kmdamento, Antes 

landadotnan cu tabata bay 
studia den exteiior no p>or a 
k>g;ra contmua cu e deporte pa 


vaiios motibo 

Mikel Schreuders io t'e di 
6 iandador Aiubano cu ta 
studiando y alabes ta contmua 
cu su trainmg. 

Ally y Gaby Ponson ambos 
ta Etudiando na Hukindo 
y ta tram na Emdhoven cu 
PSV, e equipo hopi conoci pa 
PLeter van den Hocgenband y 
E.anomi Kromowi jojo. 

EJanieUa van den Berg y Jemai 
LeGrand ambos ta na FiorLda 
State UhiversLty. 

Mikel Schreuders tambe 
a haya un beca di FINA, e 
organLsacion mternacLonai di 
landamento pa yuda den su 
preparacron pa clasifica p'e 
Campeonato MundLai 2015 na 
Kazan,I!.u3SLa e aña aki 

FINA a pone e becanan aki 
disponibei pa atietanan cu tm 
temponan sema di e tempo 
B. pa Kazan. N'e momento 
aki, Aiiy Ponson a ciasilica 
pa Kazan cu tempo B den 50 
free, un iogro masña grandi 
mes pa Aruba. Pa Danielia, 
Jemai y Jordy e temporada 
di Campeonato ra den 
poita. Nan tm e Conterence 
Cbanipionsbip na februarr y 
después nan tin e Campeonato 
Nac ionai NC AA na maart. 

Tur tres landador ta 
comperiendo den e división 
mas habo, este NCAA Division 
1, y e temponan clasiflcatoLio 
p'e campeonato NCAA ta 
masha fuerte mes, 






.1 ^ * 
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Celebracion 

Dia Di Betico cu 


DICH4 01 SIUAn! 

AIAS BIEOW 
* BBH_ 


Classic Car Club Aruba 





Classic Car Club Ainba a celebra cu su 
miembronan y famLi Din dl Betico. A topn 
l'or di merdin nn Misa di TanJa Leendeit 
pa sali core du'ecion Moko, Cnbbns, 
Sabana Liber pa un stop nn Fermin's Bar. 
Despues diiecijon Noord, Tieria de Sol, 
Boulevnrd dilanri di e Horelnan v rerminn 
na cus dr Presidente sr. PlrilLp Hese y su 
muyornan liba Sasaki, cu tur e auto clasico 


geshow canti camma, ati'ayendo hopi mirones. 
Uircelebrac ionamenodistrutandodiun señor sopi 
y barbeque excelente cu combersacion nan aldia. 
C.C.C.A. ta prepai'ando pa bay Corsou na 
october e aña aki pa celebra 50 aniversaiio di 
WABICIub Corsou. 

C.C.C.A. ta giadici famia Hese pa nan 
hospitalidad. 
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Carnival 

Mascarade Parfy 
di Filomena 
College Mavo 


Hedging a cosla 
pueble un reduccion 
di tarifa di corienle 


DIASARRA 30 di jiniiaii 2015 ta tuma. lugar e Miscai'ade 
FQndmising Party 2015 den Eonaire Gkib na San NLcoIas. 
ComLsiQn di Ma.yor conhuntamente cu e maesti'D- y 
aluumonan di Fiiomena ColLege ta. mvita un y rur p'e 
grandioso anochi aki. 

E anochi aki lo tin 5 premio super atractivo; Milior Disfraza 
- Mihor Mascarada - Paieha/Duo Mihor Distiaza - Mas 
Crearivo - Mas Comico y cada premio ta patrocma pa 
diferente compama.. E anochi akt tin presentacion di e gi'upo 
CamavaLesco Le Groove y e famoso DJ Nutbeatz. Carchi ta 
obtenibel cerca tur maestro y alumno di Filomena CoUege 
Mavo. Pa mas intonnacion. por tuma contacto cu Filomena 
CoLLege Mavo na 53-1-5156 durante e oranan di scol. 



DRAGON 

CD & ELECTRONICS 


Mainsti'e^t San NicolasTeL 584-3999 
open 9.00 - 13-00 and 14*30 - 1S*30 


Oragon spectáv?. 


ULU adviincc duaJ ivini iFhLtnc ft 
Atl SfW.OO 

Also: Snnibiifig S?niiDi . Sainbiiijg S4.. Saiiisiijng.4 iniiii. S3 mini clc ..... 
At«!:swjçs for. KTC Scn&;itifflv XI. Oac X. Kfivme niri Sfunsifi^ SJ .33 antlNçific 
Alw: Ipbouf Ss. IplMHu; ^c. S5. No4c 3, 

bbchWfn' -Q . ifiin'ii.'' iiiut nmi;. 

'ftHtulb:! tJipLOp 15.6''^ri-b H:udilL-:b. AEI. LKW.'DLIi 

llp TnJ; çjrtnitgçK, VJaivçFwl Jnp*i.ip Mbplm çH; . 

TTunn gift c^jrdtS ID.OO. S 1.5 DD aoid SZS.OQ.Oaogk pby »Td3 
ncjd P9ii.y;t^l|cvr| Nel'vmi'V ljilI; 

K'paiT atld fU-L^cxNCriah fvM- ;lU S;lTiiáutl|( nAiJikh mhl udUT ai>llLlbiiS 
UciLock. je-liDi&d. ivbtl. up.^Rdn. kpIdcl'' lcd. kiTvpad. -iprnliçf di:.. 



MANERA ta conoci dn un 
tendencia cu e prijs di cmdo 
riba mercado mtemacional 
a baha drasticamente. 
Remarcabel ta cu e caida aki si 
no a resulta den tarit'anan mas 
abou dicoriente pa nos pueblo- 
Hustamente aña pasa 
October, N.V Ehnar cu sosten 
di fraccLon di AVP a hasta 
aumenta tarifa di coriente cu 
15%. Na palabra, miembro di 
fracciondiMEP, ChiisILomero. 

'Nos tm enrendi cu 'WFB a 
sera un hedgmg contract cu un 
compania dt seguro pa compra 
di heavyfueioil. 

!R.elaciona cu esakr nos kier 
haya mformacron for di cual 
compania WEB ta cumpra 
esaki y for di ki tempo e 
compania aki a bin padilanti, 
Ihf'ormacron cu nos a licibL ta 


cu e consentLniento di Hunta 
Comisaiio apunta pa Gabmete 
Eman a pnocede cu e decusion 
aki lagando WEB sera dicho 
conrract. 

Ademas di esaki e hedgmg 
no ta mara na tempo, sLno na 
voLumen Ccantrdad cmnpra). 
E volumen aki Lo tm un 
duracion di mas o menos 2 
aña, esta te na fmai di 2016 
e contiact io ca vigente'', 

Chris Domero a sigui bisa 
cu segun pronosticonan 
mundiaknenre a señala cu e 
Lxui di pen’oleo io keda por Lo 
meno s pa un aña rond di e piijs 
dt 53 dolar' pa barr, 

Hasta un dr e giganteman di 
petroLeo British Petroleum 
CBP) ta pronostica cu esaki 
Lo keda pa 3 aña banda di 50 
dolar 


E conti'act di hedgmg cu WEB 
a sera ta mara n'e prijs di 
akededor 83 dolar pa barr 
Esaki ta pone cu den 2 aña di 
tempo Aruba io ta pagando e 
compania mas dr 400 miyon 
floiin na heavy fuei oiL, cuaL 
mas o menos mirar di d je ra 
bay na ganashi dr e compania 
aki. 

"Eo fa miagina cu den 
solamente e peiiodo aki 
e compania ta gana 2D0 
nuyon tlorm a costo di un 
pueblo? EsakL ta sin conta 
handhng fee, pasobra sr e 
Lo ca acerca e fo nitica un 
30 mLyon florin adicionaL 
E realLdad ta cu e posibilidad 
tabatey pa por a baha e 
taihanan di utñidad , pero 
tog a opta pa tuma e decision 
robe s", segun Chrrs Romero. 
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Dangui Oduber la mustra 
dede riba Gebierne aclual 

y na mesun momento tres dedeta mustra riba Nelson Orlando Odubersu Gobierno di desastre 




OPORTUNIDAD PA TRABAO 


Den cuadro di ampliacion di su servicionan tin mester di un 
Redactor pa contribui diariamente cu contenido notlcioso p'e 
corant. 


E interesado mester por traha independiente, recoge y analisa eventonan cu tin un balor 
noticioso dor di por haci entrevista, investigacion y sigurdi sa scirbl bon Papiamento, pero por 
compronde Hulandes, Ingles y Spaño bon tambe. 


Exi qencianani 

1. Sadi redacta, editay controla relatonan cu drenta. 

2. Ser creative pa loke ta noticia 

3. Di por saca potret, atende audio di notida, banda di por redacta su articuionan 

4. Sa di atende notkia riba internet, unda e ta keda up-to-date. 

5. Tin su propioauto 


Si bo ta kere cu bo ta cualiñca p'e posicion aki, manda bo CV p/a: HR Department,The Media 
Group N.V. y un resumen di trabaonan anterior haci. 

Ta preferible manda tur esaki via nos e-mail adres, aviso(S)awemainta.com* 

No ta tuma nada via di telefon. 


PARLAMETrTARIO MarLon Sneek 
tn coikJiiina cidn bes cq su colega den 
Pairkimento, estn Dnngui Odiiber ta 
pei'debnys y ca conñiinn cu e mucba aJa. 
ta keto bay un "peuter" pa iocunl ta su 
conccLmiento dipolitica. y ParLamento. 
Anto tiisco cn cu e ta sintn gaba cu el 
a bin foi' dt un cuna pMDlitico. Pakico 
Parbmentario Sneek ta. acentua 
esaki, pasobra por a tuma nota di un 
entrevista cu e poLLtico notxico aki a 
hacL y unda ta acusa Gobierno actuaL di 
a neglisha y no a mantene e edificio di 
Cuerpo di Aduana y cu e edificio aki ta 
un ruma di desastte totai. 

MarJon Sneek a remarca cu enberdad 
e edifLcio aki mester di un atencion dr 
mmediato, pero sr. Dangui Oduber 
mester puntia su mes si den apenas 
5 aña di Gabinete Mike Eman un 
ediJicLO por deceiioia den e forma cu 
e edihicLO aki ta actualmente. Cu esaki 
sr. Oduber ta admiti cu e Gobierno dr 
su tata Nelson Orlando Oduber no a 
hacL net net nada pa cu mantencion di 
e edificio aki durante e S añanan di e 
desastre di su gobemacion. Of Dangui 
Oduber ta msmua cu na ñnaL di 2009 


Gabmete Mike Eman a encontra e 
edifLcio akr den un condicLon top? 
Parlamentario Sneek ca conseba sr. 
Dangui Oduber pa purba sincronisa 
su Lenguahe cu su ceLebro prome cu 
e tiece decLaracionnan asina dilanti, 
Qsina acusando su mesun rata, esta sr 
ñTeLson Orlando Oduber y su Gobiemo 
di MEP di negbgensha. 

E edifLcio di Cueipo di Aduana 
ta shnplemente 1 di e tantismio 
edificionan cu Gobierno di MEP 
a neglisha y Laga nan cay den un 
deterioro. Pa refresca memoria di sr. 
NeLson Oduber, pasobra den concepco 
di sr. Marlon Sneek t'e ta e persona 
cu ta autodmta tur e declaracionnan 
di su yiu Dangui, sr. Sneek Lo just 
menciona un par di e renobacion dr 
diferente ediñcio cu su Gobiemo dr 
MEP a laga nan deceiiora y basta algun 
di nan tabata cla pa bende EdifLcio di 
Eestuurskancoor, ediñcio di Corte di 
Husticia, Watertoren Oranjsstad y San 
Nicolas, edLticio dt ex-Eeiastmgdienst 
etc etc.. .Mester compaia e ediflcionan 
aki na ñnai di 2009 y awor. Cu ñn mas 
ediñcio pa renoba o constiui ca un 
hecho..y Gabinete Mike Eman 
Ila compromete di contmua di 
eherce esaki. Un sigur ta esun dr 
cuerpo di Aduana. 

Sr. Marlon Sneek la enláñsa 
cu mester scop di punta 
dede, pasobia. sin cu bo mes 
sa, bo ca mustiando riba e 
iresposabiiidad y maneho 
deELStioso cu e Gobterno dr 
MEP a hiba durante S aña laigo 
Cu awe nos pais tm debe, ta 
verdad, pasobia pa a renoba 
e edifcionan aki a costa placa, 
pero pueblo ta mira unda su 
placa di bela sñng a y ta bay. 
Todo lo contrario cempo di 
GobLemo di MEP unda por 
hasta tribi di bisa cu ta a 
proposLto a Laga e ediflcionan 
di Gobierno deteiiora p'asina 
ubica departamentonan di 
Gobieino den ediñconan 
famia y amigonan unda nan 
a strika miyones y nuyones di 
tlorm for di caha di puebio. 
Parlamentario Marlon Sneek 
kier duna su coLega Dangui 
Oduber un conseho;"Stop 
di Lesa o sma LocuaL bo cata 
NeLson Oduber ta dunabo pa 
Lesa o aconseha bo. Cummsa 
na madura y trece bo mes un 
opmionnan dñanñ". 










Ganadornan 

di Torneo Copa Betico Croes di hisamento di peso 


DIADOMINGO 25 jmuari 2D15, Anjba 
Aniareur Weightlifting AssocintLon u tene su 
Tomeo Copa Betico Croes, Esaki a tuma iugar 
den Compleho DeportivD Fmns Figaroa na 
JSToord, Den e tomeo aki varios hisador a sali 
como ganador den nan categoria. y tambe a 
Jdbia vaiios recoid peisonal y recoid nacional. 
Den categorta di femenino e lesultadonan ta 
lo siguiente. Kyra Blslik den categoria 63kg ta 
IiLsa pa prome biaha ra snatch 45kg, clean & jerk 
75kg ta logra un total di 12l0kg Cu e total aki 
Kyra Bislik ta gana medaya di Oro. 

Den categojia di 69 Jennifer Piter ta snatch 
72kg, cLean & _^rk 92kg pa un total dt ISdkg 
tambe ta gana medaya di Oro, 

Den categotia di 75kg Dianle Croes ta gana 
medaya di Oro cu un snarch dl 41kg, clean & 
jeik 55kg pa un totaidi 96kg. 

Diame ta logra tambe kibra tres recoid peisonal. 
Den caregoiia di mas di 75kg medaya di Ono a 
bay pa MLsha Kaymond cu un snatch di ^Bkg, 
ciean & jerk 75kg pa un total dl 13jkg. 

Misha ta kibra tres mcoid dl Aruba cu tabata 
riba su propio nomber cu un total dl 9kg. 
Medaya di Plata a bay paKachel Weiieman cu a 
logia den snatch 471^, clean & jerk 65kg y total 
112kg Rachel ta Jogra kibra tres lecord peronal 
cu un totaIdL22kg 


Den categoiia Youth Masculmo Cariel Lopez 
den categoria di 56kg ta gzma medaya di Oro 
cu un snarch dl 40kg, clean & jerk 50kg pa un 
total di 90kg, den categoria di 62kg. Geiswui 
Javois ta logia gana medaya diOro cu un snatch 
dl 56kg, cLean & jerk 77kg pa un total di 133kg, 
Medaya dl Plata a bay pa Zymion Loopstok cu 
un snatch di 55kg, ciean & jerk 73kg pa un total 
dLl28kg. 

DaL'vuL Raphaeia deLi categoiia di 94kg ta logi'a 
snatch 103kg, cLean & jerk 132kg pa un total di 
135kg, Cu e hlsada aki Daivin ta gana medaya 
di Oro. 

Den categoria di mas di 105kg Joel Kulpeti 
ta iogra gana medaya di Oio cu un match di 
lOOkg, clean & jerk 140kg y total ^^Okg. 
Medaya di Piata a bay pa ALbee Femandez cu 
un snatch lOOkg, cLean & jerk 1 lOkg pa un total 
dl 210kg. 

Ai'uba Amateui' Weighrhftmg AssocjatLon ta 
gi'adicL Lotto pa Depoife, CoLnisIon dl Subsidio 
c u a spon sei e torneo, participac ión di atletanan 
dlMuscIe & Lungs Ciossñt, sr. ChoLLalFai’o cu m 
equipo dl sonido y tur boluntario cu a yuda pa 
hacL e Toineo Copa Betlco Croes di hisamento 
dl peso un exLto. 
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cu bunila celebracion 
di Dia di Belico 


Presenciaditur ZParLamenfarundiMEP nliacLun 
‘Etatement' y a wordo apreciz p'esnan presente, 
especialmente munndo e nsLstencia masha 
pober di ninto Minister como FarLamentnrijonan 
diAVP. 


"MI kier feLicita esnan cu a celebra Dia di 
Betico na grandi diadommgo uLtimo. Bo por a 
nota cu tm un aprecio y respet giandi den nos 
Liendenan pa Betico, y esey ta bumta pa miia. 
Especiaimente den e temponan dificiL nos 
diLanti, nos pueblo mester recorda e paiabranan 
di Betico. 

BetLco tabata un inspiracion pa henter nos 
puebLo, y Betko tabata sa di uni turhende. Laga 
nos pennitL e memoiia di Betico inspira nos pa 
uni nos puebLo atrobe, p'asina nos por enfrenta 
e retonan nos d ilan ti'' lider di MEP, E'veLyiL 
Wever-Croes a duna di conoce. 


SUGERENCIANAN 

‘E manit'estacion cuLturai tabata bunira, 
sinembai’go mi a haya falia di e dedicatoiia na 
Betico. Ta mescos cu Gobiemo no kier a enfoca 
libaBetico. 

Por eberapei Lo mi sugeri pa siguiente biaha tm 
den e piograma incLui tambe cancionnan dedica 
na Betico, poesia dedica na Eetico, hunto cu e 
baiLe tLpico y presentacionnan musicaL, cu por 
cieito diadomingo uLtimo tabata hopi bunita e 
añaaki 

Mi Lo desea di raira cu nos ta engiandese e 
fecha aki, y manera mi a biEL, mL deseo ta cu 
e memorm diBetico, y su logronan inspira nos 
pa uni e puebLo aki un bialia mas>, Lider di MEP 
Eveiyn Wever-Croes a duna di conoce. 


MEP a cummsa e ceiebiacion cu un Santo 
Sacnñcio di Misa, y ofrenda fLoraL y despues un 
kofñe moi'^en hopi bon concuii. 

Den oranan di ataidi tur 7 Pai'lamentario a 
asisti n'e acto protocolaiio riba Plaza Betico, y 
eynan EveLyn Wever-Cioes a haci otro oh'enda 
floral hunto cu Franklm Croes den nomber di 
Fundacion Betico Croes. 







L i 
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“Let as always maat aach othar with smilo, 
for tho smilo is tho baginning of lovo." 

-Mother Teresa 


Horoscop Jan. 28, 2015 


T ARIES: Bo ta haña awor exactamente loke t 30 ta 
merece. Bo tin cu recapacita pa bo reconoee bo 
erornan. Ciuminsa lo antes posibel un programa di 
decretonan. 



TAURO; Bo relacion actual ta fortalece i Ibo ta 
yega na acuerdonan nobo cu bo pareha. Esnan cu 
ta en busca di amor, ta move na luganan unda bo 
sernan ta compaiti bo soño. 



QEMINIS: E exitonan di bo pareha ta awor di bo. 
Bo ta beneficia manera nunca antes di e bon 
fortuna di socio, pareha, ruman, ylunan, enfin, di 
turesnan cu ta bon di salud. 



CANCER: Regalo^ sorpresa, algo cu bo no ta 
spera, pero cu ta haci bo hopi feliz, ta riba agenda 
pa bo. Demostra tur hende loke bo tin aden, awo 
ta bo chens. 



LEO: Cuida loke tanto trabou a costa bo. Bo no ta 
den competencia cu niun hende. Bo la exigi i 
duna lo miho di bo den tur locual bo ta realisa. 



VIRQO: Bo palabra ta ser balora i respeta. Bo ta 
risca na bisa tur loke bo curason ta sinti. Bo por 
conseha, inspira, yuda i destrui lo negativo. 



LIBRA: Bo horizonte ta expande. Stranhero ta 
hunga un papel decisivo den bo bJda personal i 
den bo carera. Papia^ comunica, expresa bo 
berdadnan. 


z 


SCORPIO: Habri bo mente i bo curason na loke e 
amor i amistad ta reserva den e etapa di bo bida. 
Placa no tafalta pa loke bo mester. 


SAQITARIO: Uza e bon consehonan na bo man 
combina cu bo ideanan briyante, esaki lo mehora 
bo sátuacion financiero. 


CAPRICORNIO: Bo ta uni na excelente 
amistadnan cu ta brugnan pa logro mayor. 
Desaroya mayor fortalesa emocional pa niun 
hende herida bo sentimentonan. 


AQUARIO: Evita hende problematico cu ta manda 
bo bida atras. Ta momento di sati di obligacionnan 
faJso i responsabilidad nan. 



PISCIS: No ta facil pa logra, e apoyo cu bo mester 
di famia, sigui purba y eventualmente e persona 
aki lo aparece. 


Entrega di regislro di personal 
2014 -2015 segua Ley di Labor 
2013, arliculo 30 


E LEYdiLnboL-2013 (AB 2013 
Qo 14) ndreQti qq vigot tiba Idi 
aptil2013. EhecucioQdi Qcticulo 
30, iQciLO 2 di e ley di labot ta 
tegla dea e OtdeQaoEQ NacioQol 
tegistto diLeydiLabot. 

Articulo 30, iQciso 2 tzi tegla e 
Qiodelo y e obligacioQ dt e doQO 
di ttabou pa eatcega e registto 
di petsooal qq DepattaoieQto di 
Labot ylavestigacioQ (DAO),. 

D icho Ocde Daosa Nac io aal a 
keda decreta dia 25 dijuli 2013, 
cu fotsa tettoactivo te cu 1 di 
aptil 2013. 

E cegistto di petsoaal ta coosistL 
di tres pacti: PetEoaal actual 
seguD 31 di dececnbet 2014 
(ta cuadca cu e lista bieu di 
petsoDzil): E oecesidad pa 

petsoDzil dutaDte 2015 (ta 
c uad ta cu e Ma apo we cplaa ql Qg) 
ye Qecesidad pa peccooal seguQ 
p H> je cto Qa Q s pec if ica (ta cuad ta 
cu e pacti tocaate pcoyEctoQaa 
dea e Maapowe tplaQQiQg). 
Huato e fotoiulatio a tnaoda ua 
splicacioadie defiQicioQDaQ di e 
tetQLiaologo uza p'e registto di 
pe tso DzJ 20 H-201£. 

Uoda pot haya e focmulaao di e 
tegistto di petsoozil 2014-201£? 
Pot dowoload e cegistto di 


petsooal via e website www. 
ovEcheid.aw of www.gobie tao. 
aw of pot pasa busc'e aa e 
oficiQa di DAO E fotoLulatio 
ta coQsisti di ttes pagiaa. 
Taoibe pot oiaQda uq e-tnail 
pa atbeidsQiatktoDdeL'zoek^ 
hotmaiLcoai y solicita p'e 
fo tm u la tio of busca e fo toLula tio 
ye splicacioQ Qaoficiaa paacipai 
di DAO Qa PaacdeQbaaLsttaat 11. 
DAO ta suplica tuc doQO di 
tLZlboU CU si DQQ tiQ Qias CU UD 
filial d ea Qaa aegoshi, pa yeoa 
UQ focmulaao cu tur dato di e 
tL'ahadotQaD y pa oiedio di uo 
ciLTCulci cood di e QUOLbet iadica 
cua ttahado ta "couleet" a'e 
fiialoaD. 

CoQ y Qo uada pot eatLiega 
e fotcQulatio di cegistto dL 
petsooal 2014-201£? 

P'e aaa aki DAO ta desea pa 
mas y oias empresa cnaDda e 
fo tm ula tio de q focma d igital. Ta 
pidi tut Qegoshi payEoa tucdato 
dea UQ Excel spLieadsheet seguD 
e modelo di DAO y pa maad'e pa 
ee-mail meacioDa atiba. 

Riba e p to me pagiaa d i e 
cegistto di pecsooal mestet 
poae iofotmacioD di e empcesa 
maQeta aombet di petsooa di 


coQtacto, telefoD, adtes, e-maJ 
etc. Pot scaa e lofotmacioQ 
y maad'e via e-maQ pa DAO 
huQto cu e fotmulatio di 
registco di pecsoaal. Via e-maih 
DAO io maoda ua pcueba cu 
a ticibi e tegistco di pecsooal 
pa 2014-2015. Tambe tiD e 
opcioQ pa eotcega e fotmulario 
petsooalmeDte aa ofLcioa di 
DAO. Tut iDfocmacLOQ di e 
tLzihadocDaD ta yuda DAO 
haya ud bista di e caatidad di 
pecsooal y empresaaaD activo 
atiba metcadolabocal 
E focmulacio pa tegistLTO 
di pemoQal ta ce- 
emplasa e fotmulatio di 
MaapowetplaQQiQg cu tabata 
existi aateciocmeQte Di awot 
padilaati doDO di uq aegoshi 
mestec eatcega aaualmeQte 
e fotmulatLO pa cegistto di 
pecsooal oa DAO. 

Si ta Qecesaao, DAO lo pot 
acetca e empresa pa haci esaki 
mas biaha. Teae cueata cu 
e fotmulatio mestec ta yeaa 
completameQte, dus tuc hoki 
mestecwotdo yeaa 
E cegistto di pecsoaal mestec 
WDcdo eatrega ptome cu 1 di 
apciL 201£ oa oficiaa di DAO aa 
PnatdeQbaaistnat Ll. 


TIPO Dl CAMBIO OFICIAL 

Valido pa 28 Januari 2015 

tklloTKmita 

Piaca EKiranhero 

Bank Papieren 

WiE&eien,Cheque Benta 

Rei&CheosJeen na 

Over Bcebgen Pubiice 

USOoiiar 

1.77 

1.7G 1.S0 

CAIH Dollar 

1.41 

1.43 1.45 

Engels&PondSierling 

2.60 

m 2.74 

Z^w&etseFfankperCHF. 100 

197.07 

190.59 1 09.30 

NedAnt.Guideii perANG.100 

06.00 

100.00 biljetten 100.20 

chq.i'ovetoeking 100.00 

Japanse yenperJPY.1O.O0fl 

H9.91 

151.31 152.83 

EdropefXELf. 100 

195.54 

201.37 200.39 



Piovisiondi Devtsat.3% 
Segun arlictiici 12 di Afkondigingsblad 
di Ar\tba1991 nr.GTÉ. 

Banco Ceñrtjal di Aruba ta ddini 
etipo dicambio okiai pae 
cambio^an di piaca cxtranh^o. 

MNCO DICARIBE 
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Sorteo fa awe 

Premio di 
Lotto 5 a alcansa 




DESPUES di zilgun Lima Lotto 5 ta alcansa un premio gondi 
itixibe. E pckpot di awe t'e suinn bunita di 525 milJlDrin. 

Din 27 di september aña pasa Lotto 5 a conoce su ultimo ganador 
cu e suma di 230 niiifl.orin. Ypa awe e jackpot a alcansa un suma 
hopi mas gmndi, esta e suma di 525, MO florm, 

Cu solamente Afl^. 4,-- ho por scoge cinconumberentiTe 1 te cu 35, 
of pidie rebendedorpa un ''Lotto-Loco”cu ta contene numbernan 
scogicaba pabo. 

Sorteonan di Lotto 5 ta tuma iugar riba diarazon y diasabm pa 
9:00pm. Tkketnan por wordo cumpra te cu 8:45pm, e mesun 
anochidte sorteo. 

E SDiteo ta tuma lugar na Telearuba en bibo pa 9or di anochi 
y despues tur resultado ta dispombel via e website na www. 
lottoaruba.com of riba Facebook LottoCambiandoBida, 

P'e Eorteo di awe , Lotto 5 jx>r haci Abo un ganador di e bunita 
suma di 525 mil florm., pues cumpo bo Lotto 5 ti’empan! 


Algun criceiia ta unpoitanfe 
pa siguo cu e nomber scogi 
ca representa e bario su 
identidad. Pesey a pidi pa bm 
cu nombernan basa riba e 
herencia y historia, flora of 
fauna, personabe bistoi’ico 
of palabra ciioyo. 

Tambe e nomber 
mester ta na 
Papiamento 


y no 
ta 


por 

un 


EMVOLUCRANDO un bialia mas 
comunidad, den e caso akl, studiantenan 
di scolnan secundaiio, Oflcma di MFA ta 
oi^amsa un competencia p'asina scoge 
un nomber p'e ediflcio mulflfuncional cu 
pronto ta bay keda cla na JSToord. 

Dinector dlMFA, sra. Anky VroLL^^a splica cu 
ta hayando un reaccion masha positivo for 
di cabesante y docentenan. 


E prome stapnan di e imciaflva aki a 
cuminsa for di aña pasa na momento cu 
representantenan di MFA a acerca vaiioE 
scol basico na Noord, 

Percurando pa tur e muchanan haya mes 

tanto chens, a acudi taiito n'e scohian 

publico, como esnan priva 

Dor cu fa trata di un proyecto caminda e 

muchanan mester haci inveEtigacion, a 

opta pa laga e studiantenan di IdaE 5 y 6 so 

parcicipa. 

Oflcina di MFA ta hayando asistencia di 
Instituto di Gultura den e organisacion di e 
competencia. 

E scol riba su mes ta haya esaki un tremendo 
idea cu a incoipora den nan programa di Jes. 


No ca semper nan ta haya opoitumdad 
di forma parti di e desaroyo di e bario y 
ademas ta duna nan e opoitimidad di siña 
e muchanan focante e ñistoi'ia y cultura di 
districto, Noord den e caso aki 
Mas leu, pa oficina di MFA ta 
importante cu chikito y grandi ta 
forma paiti di e proyecto aki pa 
haya im nomber 
"E idea ra pa nan bay cas y 
puntra nan mayoman y welo 
y welanan y asina conoce mas 
di e biEtorii y cultura di e 
baiio," Anky Violiika splica. 

"E ediflcio ta uno 
multifuncional, kier men pa 
tui’ hende den e famia." 


nomber cu ya a ’wordo uza 
pa oti'o edifkio caba, 

E team di MFA hunto cu 
InstLtuto dt Cultura ta bay 
haci e selecclon fmal pa bln 
cu e nomber ganador. 

Esaki ca bay keda anuncki den 
tianscurso di projomo luiianan 
E premio ca p'e klas completo y 
ta conslsti di un evenro cultural 
caminda e muchanan por 
disfruta, pero cu na mesuii 
momenco nan por sma di e 
cultura diAiuba. 


Por ulciino, Direcfor Anky 
Vrohlc a conJii’ma c u e idea 
ta pa haci un competencia 
mescos cu tur ocro MFA 
p'asma envoLucra e 
bario den e proyecto y su 
desaroyo. 

Ta bay tm mester di un nomber 
p'e MFA di Paiadera, Santa Gruz, Savzmeta 
y San Nicoias.. Ademas di e nombei ganador 
den cada baiio, tambe ta bay dedica e 
edifkio na un habitante como honor pa su 
contiibucion n'e desaroyo y bienescar di e 
becmdario 


Muchanan di bnrio ta 
bay duna MFA Neerd 
su nomber oficial 
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Abo por t'e felis ganador di e 58 cas di Aruba 
Lions Club 




BO a cumpm bo tijcket cuba? 
HtLbii añi 2015 y sera Carnavai 
cu bo propio cas. Pagando 25 
tloiiii bo ta haya un ticket cu cuai 
bo tn participa den e lifa dt cas di 
AiTiba Lions Cljub. 

Du'ectiva y nuembronan di Aiuba 
Lions Ciub n iansa nnn rila di 58 
cas cu ta situa na TankL Leendert 
R.esLdence. 

Aiiiba LLons ta trahando den 
estrecho cooperacion cu e 
compania Cas Eon N.V. p'asina 
haci e saki posibei. 


Ta di 58 cas cu Ai’uha Lions ta 
rit'ando como nan acttvidad di 
mas unportante y mas giandi pa 
recauda fondo. 

E cas ta traha segun e modelo 
Cayena, liba un teieno di mas 
o menos 814 m2, cu ta un cas di 
90 m2, cu 2 kamber y 2 baño, cu 
au'co den ambos kamber cu ta 
un contribucion dt AMC IJnKon, 
Ihtemet/cabLe ta pati'ocma pa 
SetarN V. y sLguridad diaiarma 
di ISSNa momento cu e 
ganador ricibi su cas e lo 
haya esakacompietamente 
cla. E ta un cas modemo y 
ideai pa c uaikier iamia. 

[E 

E sorteo di cas io tuma kigar ■ 

dia 13 februaii 2015. Tur ' ' 
miembro di Lions ta activo 
ycomunidad poracercanan 
iibremente pa compia di ticket, 
tur buki di rifa ta riba mercado. E 
demanda p'e rif'a di cas semper ta 
grandi y ta anticipa cu e ritánan 
io caba hopi tempian e aña aki 
ati’obe. Pesey mes nos di Aruba 
Lions Giub ta haci un yamada na 
comunidad pa cumpo bo ticket 
tempian p 'a sLna bo hña ta na avra. 
Cu cada compra di un ticket di 
nos liJa di cas bo ta connibui na 
mes momento pa aporta pa nos 
por sigui brinda y contiibui na 
oH’onan dennecesidad. 


'’fiteitllL:: 
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TAnos tur ti den nos Qniversida.d di bidn dmiamente, 
siñando cosnan nobo tur db, entre otro, con pa ra un 
milior hende pa nos mesun bon, pa cu den nos Jumia, 
y pu cu den nos comunidQd enrre oti'o, 

Din mi n presentu mi buki nobo y mi prome buki 
di poemn den e nub di universidnd di Aruba, mi a 
compaiti cu nu ta den Uiiiversidad BDA, siñnndo 
algo nobo y dit'erente tur dia, Por tin hopi piofesional 
gradua, diploma cu titulonan grandiy sotlstica, pero 
nan ta mesun hende cu turotro den nan forma di ser 

humano, cu por papia, cana, come, drumi, etec. 

Pero cu t'e bon maneranan ta haciun hende un bon of 
milior hende, Ora bo tm pasenshi, ora bo no ta keda 
mbia pa cotkens, om bo ta duna un oido, un yudanza, 
un man na bo prohmio mman den necestdad entre 
otio. 

E prome charla di e aña aki, cu mi a bay scucha na 
Universidad di Ai'uba tabara esun di un sra.Hulandes 
Liaii_ke SLuijter cu '’De taai van Ldnderen", kende 
a papia dr e lenguahe di mucha, con por laga nan 
expresa nan mes mas mihor y asina desaioya mas 
milior tambe como hendenan cu sa ken nan ta, y no 
perdi den e atmosfera rond di nan. 

Cu masashi na p.e iomba ta yuda caima un mucha 
cu por ta hopihyper. Cu pmtamento dLvaiioE dibuho 
tambe ta yuda pa nan ta den mihor balans, 

Nos rur sa cu cada ser humano, cada mucha of cada 
aduito ta unico y ta bon pa nan mes saca e niihor cu 
tin den nan. 

Cuminsando cu nos muchanan ta apoita na exito di 
mas aduito balansa y responsabel, e.o., ta un charla 
hopi educativo y mteresante e tabata y e auia tabata 
completamente yen di persona interesa pa haya sa, 
con y kico mas ta encera e lenguahe dimucha, mucha 
su manera di anda expresa den su mesun iengua of 


idioma cu nos por smya comprende mihor y sa Jdco y 
con pa siguiyuda nos muchanan. 

Tin mucha hopi keto, rm mucha hopi hyf>er, hopr 
actLvo y m between esnan mas trankiL, pero tog acrivo 
tambe. Mi ta corda un biaha den scouting, un mucha 
hopi hopi hyper mes a bin bi jeenkomst y den menos 
cu 5 minuut e tabatin henter e grupo drBevers Loco ta 
core, ta bula erc...e notabata kier a scucha pa smtaof 
pa hutkga wega cu e otro muchanan. 

Como lider Bubbeis mia duna miHopman e choice, of 
e mucha ta bay aiiba un break na su cas, siña scucha y 
obedece prome, d jeie mag bolbe of anuta bay liba un 
break pa purba dr fmd out, ta con pa handie e mucha 
asinahyper ey. 

Mi ta corda cu un di e mayornan a bisa cu ei a rende 
cu den scoutmg muchanan ta siña disciphna, pero no 
sre mucha ta bm foicas hacLendo kico e Ider y no por 
scucha ora papia cu ne. 

Podise si mi a scucha un charla asma e tempo ey,nu 
tambe por a yuda e mucha ey. Anto pa corda un 
combersacion cu un juffrouw di kLeuterkLas aigun 
tempo pasa, cu hasta den kieuterkias cin mucha mala 
mucha ta papia palabra, malo y bisa e juffrouw cu e 
juñrouw no ra manda liba d jb . Uliiftf....[![[ h 
Mas mirespet y admiracion ta crece pa nos maestro 
y maestranan di awendia. Anto tm cu ta kere cu ta 
pubenert t'e temporada di mas diticiL 
Podise cos io tabata mihor sino tabara existi buLLying, 
esta pesteniiento na scoL, mucha cu ta tenta otro 
mucha pa maLo, pasobra esnan cu ta tenta otro mucha 
pa malo no t'asma tehz cu nan mes mayoria biiha pa x 
motibo, cosnan cu ei a pasa aden, mha of smti rabia 
of frustacion. Goida, LadyE.uth no ta un profesionai 
riba nmgun tereno, shro un studiante keto bay den 


umversidad BIDA, fehzmente casa pa 37 aña, mama 
didosy web di 5. 

Mi a yega di traha na vaiios caminda, acumuii mi 
mesun expeiienciman y shia conoce hopi hende. 
Awendia ta mayoiia mformacion ta riba mternet 
y por googie cualkier topico of tema. Tocante 
e charia di sra. Marijfe Sluijter, por haya mas 
mfo na zmvolrekenenmetkinderen ni of na: 
a.amakeneenievensbehoefte..ni of Droedei App of 
Educai'e.nlNos muchanan ta hdernan di mañan, ban 
scucha nan, na nan comp>oitacion y sthna nan, ban 

hunga wegacu nan,hancu nan. 

No lubida e mucha cu tin den cada un dino s.Y. ban 

cuida nos muchanan cu Lo participa den CaitiavaL, cu 
hopi awa di bebe e.o. y esnan para of sinta ta wak e 
paradanan. 

E bendicion tambe ta, cu muchanan chikico ta hunga 
cu otro, no matter e raza, color, reiigion of status 
sociai. Ta nos como adulronan ta hacidrukhopi biaha 
pa co'ikens y drscrhnma otro thi biaha den e forma di 
ser of ta. Hesus a bisa: Laga e muchanan bin serca mi, 
Remo diDios ta dinan Cnsto di, ki bon aniigo E ta. 
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Xpresa bo mes 

Pa; Gregorio Wolff 


Recomendacionnan di 
CFT pa presupueslo di 
Aruba 2015 la yena 
cu medida 


NOS a LeEL e 
recomendacijoiman di CFT 
pa loke r'e presupuesto 2015. 
No ta nada bunitn p'e pueblo 
di Ai'uba. Nos por a lesa 
un canrldnd di 24 medida 
cu Gobiemo a propone y 
cunlnan CFT a ruma den su 
recomendacLonnan. 

Vaiios di e medidanan bo por 
puntra bo mes sl nan ta woi’do 
ehecuta. 

E medidanan ya tuma na 2013 
y 2014 y cualnan ta bay baha e 
^astonan dj.GobIemo, ta: 

E acuerdo di Win - Loose, 
Gobiemo - sindicatonan 
den sector pubhjco, den cual 
lideman sindicatonan, manera 
lamchman a acepta 5 cambio 
fundamental anti-ti'ahador, 
cual ta duna Goblemo cada 
aña banda di 54 miyon lloiin, 
Anto sin duna debido 


intbrmación di sindicato na 
miembronan y di Gobierno 
sin mfonna su trabadoman, 
prome cu a iirma; Bahamento 
dilandsbijdi'age na AZV, dor di 
trece un impuesto a la BBO di 
1%, Gobiejno ta spar banda di 
70 miyon floim. 

Hisamento di edad di bay cu 
pensioen di AOV te cu 65 aña, 
sin aprobación di sindicatonan 
y cuai m baha e ^astonan di 
Gobieino cu 52 mtyon fLoitn; 
Haia di otro medida cu tin 
preguntanan grandi sl nan 
ta bay ser ebecuta. Entre nan 
e proposición di Goblemo 
pa unñatermente kibra e 
acuerdo cu sindicato riba e 
Gebjkbediag (11 miyon tioim) 
pa pensioenadonan. 

Gobieino a brsa cu den dialogo 
sociai lo bay kibra e acuerdo cu 


smdicato. 

E laport ta papia di placa y 
mas placa pa Gobiemo via di 
medidanan pa diecha e caba di 
Gobieino. 

Tambe por lesa cu e polLtka 
di piivatLzación proponi 
pa Gobiemo mester sigui, 
argumento mayor ta pa 
Gobierno tm mas placa. 

Puese maneho hiba for di 2010 
pa 2014 tabata uno mabsimo y 
awe pueblo mester paga pe. 

Un bon ehercicio pa CFT haci 
ta, pa nan cakuia cuanto 
miles di kilometro nos Prome 
Ministro y su Gabmete a bula 
den avión for di 2010 pa 2014 
y cuanto esaki a costa pueblo. 
Mike Eman hasta a kibra su 
propio record di blahe, unda 
a keda constata cu ei a bula 
56,733 miya. 


Dia 
31 di 

maart 

2015 


T'e ultimo dia pa entrega 
'venamelloonstaat' y 
'verzamelstaat opgaaf 
derden' di aña 2014 


DEPARTAMENTO di 

ImpueEto ta paiticipa cu 
ta proionga e ternáno pa 
entrega e iLsta colecrivo di 
salaiio (verzamelLoon sraat) 
y e hsta coLectrvo di 
pago na tercera persona 
Cverzameistaat opgaaf 
derden] di aña 2014. 

E uitimo dia pa entrega e 
listanan aki ta 31 di maait 
2015. 

E prolongacion di 
termino aki ta conta 
automaticamente pa tur 
cliente. Pues no tin mester 
di enirega un petrcion pa 


prolongacion di termino. 
Mester remai’ca cu ta duna 
e prolongacion di teimmo 
aki un biaha so y pesey 
Depaitaniento di Impuesto 
ta haci un apelacion na tiir 
cbente pa entrega e bstanan 
menclona na tempo y no 
warda te na uLrimo. 

Mester tene na cuenta cu 
ta tuma tempo pa controla 
e kstanan na momento di 
entregamento. 

Si warda te na ultimo ta 
nifLca e tempo di espera 
ta bha mas Lai'go y menos 
tempo pa baci corec cion. 


Hertz Corporalion 

Nombra ceme 
e MIHOR di 


munde 

UN biaha ma s Hert z ta gana pre stigro so 
premlo como e Milior Compania di Auto 
di Huur dui’ante di '2015 BusinesE 
Travel Awards'. 

bio’racion constante di Heitz ta un di 
lactornan mas alaba dor di panel di 
Huez 

E Coiporacion mulrmacionaldi Hertz a 
wordonombracomo e MihorCompania 


di Auto di Huur na mundo. 

EsaJcL a tuma iugar durante e '2015 
Busmess Travei Awards'. E evento 
aki ta uno di e mas importante liba e 
kalendar dre mdustria di biabe. 

Hertz a sa dibaya palabranan di elogio 
for di e Hueznan presente pa abibdad 
dr evalua constantemente e mercado 


di auto di huur. Hertz sa Jáco su 
chentenan Jaer y ta adapta y inova su 
mes asina. 

E panei di Huez ta consrsti di 
expertonan giandi den industria 
y tambe prensa speciahsa. Tur a 
sa dt eiogia Hertz pa su presencia 
giobal y exceiencia den 5811400. 

E premio a wordo anuncia durante 
evento glamoroEO cu a tuma iugar na 
Grosevenor House HoteL na Londres. 
Evento a wordo atendi dor di mas di 
1,200 Lider den mdustria di biahe y 
eliec ufivo c orpoi'attvo. 

E competencia ta wordo desciibe 
como The most fierceiy contested' di 
uldmo añanan. E ta reconoce Logronan 
di companianan, team y mdi’viduonan 
den mdustiia di biahe, cu a resalta den 
uLtuno 12 Luna 

'Nos ta contento cu Hueznan a sa 
di reconoce nos tiabou duro y e 


tai'ea inmenso cu ta mñca suipasa 
limitenan estableci deu e ramo di auto 
di huur," esaJd ta palabranan di FTeil 
Cunningham, Generai Manager, di 
Hert z Gran B retañ a. 

"Nos ta constantemente bezig ta adapta 
noE mes n'e necesidadnan di nos 
chentenan. P'asma por brinda soiucion 
y senicio movador p'e problematka di 
huurauto, y ofrece un pix^ducto cu ta fit 
e hpo di bida dicada chente' 

Hertz Ai'uba ta oi’guyosodre logro aJdy 
su contribucion den promove presencia 
globaly sei'vicio sui iguai. Heitz Ai'uba 
ta hunga un papel impoitante den e 
area di servicio di transportacion cu 
ta sostene crecemento di nos industria 
di turLsmo. Hertz, como e compama 
di autonan di huur mas grandL ta 
ofi’ece no soiamenre e mrhor cabdad di 
vebicuio, pero tambe e mñior dealnan 
cu ta contiibui CQ un mibor experiencia 
posibel 
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"Tene Mi Man y 
Cana Cumi^' 

Dia 28 di januari evento dedica p'e caminata pa Jaynahlianne 


"TENE nii Man y Caoa, Cumi" ta nomber di e 
evento ajiuncia pa mayornan di Jaynahlianne E 
meta di e caminara ni prmcipalinente pa aporta 
n 'e costonan en voivi c u e biahe cu lo me ster haci 
pronto pa Hulnnda en busca di un mihor futuro 
pa "Jaynah" E canunata io tuma lugar awe 28 di 
finuaii cuminsando for di Frshennan's Huts pa 
5:30 diatardi. Jaynah a wordo diagnostica cu 
un permatale asfyxie cu tm como consecuencia 
un spastische retiaplegie, y esaki ta reti asa su 
desaroyo motiiz. 

Mama di Jaynah, Jackseny Eock ta enfatisa 
"Uos ta trahando cu un pian pa Jaynah, p'asma 
e por yega na haci lur cos na su manera, siii 
obstaculo y sm Lmnte. Apesar cu Jaynahlianne 
ta un raucha cu cieito dhicuitad e ta un mucha 
cu semper a lucha pa yega na unda e ta awor. 
De spues dia lic ibi vaiios tia tamento d iteinpia na 
Aruba como Venezuela, Jaynahhanne ta mustia 
nos cu SL e por y na 28 di februari Jaynahlianne 
ta cummsa gatia, termhiando e aña 2014 
Jaynahhanne ta hacinos mmensamente l'ehz na 
momento cu e ta cummsa usa e paiabm "MA" 
bisando esaJd. sin stop y ta iaga atras e fase di e 
consumo di 6 vitamina pa dia y ta soipresa nos 
mas despues cu su comemento, 

Jaynahhanne dor di e mesun efecto causa dor 
di e permataie astyxie no ta un mucha cu tabata 
come sohdo, e tabara usa e lenga di un maneia 
cu enbez di asiniLla e cuminda bay aden e tabata 
pusha esaki cu su ienga mande afo cuai tabata 
haci cu Jaynahlianne no tabata un mucha cu 
tabata come cummda sohdo smo mas bien un 
mbfto di preparacion di Lechi conhuntamente 


cu un tii>o di crema di aroz cu tabata esun cu 
serca dje a yuda pa Jaynalrhanne haya un 
peso mas stabh mirando cu moLnenro cu el a 
nace JayiLahlizmne tabata hopi chrkrto y ñ’agá. 
Sinembai’go e aña aki ta habii nos di un manei'a 
h.opi pjosuivo mirando cu Jaynahlianne ta stop 
di haci esaki y ta tiain su mes mas di come y 
asuniJa cummda mas soJido. 

E momento ta yega pa JaynalrJjanne bay at' y 
esaki ra pasa cu asina hopidificuljtad, pers y pers 
mientias cu e contenido ta moh tog ta dit'icil p'e 
liaci esakL na un maneia mas JaciL mirando e 
spieren nan cu serca dje ta hopi sem, pero esaki 
no ta stroba Jaynahhanne di sigui cu su iucha 
y ta preparando awor pa un biahe pa HuJanda 
unda lo dn mas ciaridad y resuitado nan liba un 
anaJise mas speciahsa riba esaki nan cu ta parti 
di tur dia di su bida, Cada meta cliikiio logm 
dor di Ja^niahlranne ta logro nan cu pa nos como 
mayor ta iogronan sumamente grandi mu ando 
cu nos no ta exigididje perfeccion, pero srnos 
ta luclia pa yuda Jaynahhanne yega na un milior 
bida den Jiituro, 

Te cu amda a logm haya sosten for di varios 
mstancia den nos comunidad y un avaiancha 
di persona cu kler yuda. N'e camiiiata lo tin 
awa, bebidanan refi'escante pati'ocma pa 
Starbucks Team y tambe Ji’uta disponiJjei pa 
tur e paiticipantenan. Pa cuaLkier donacion por 
liaci esaJcL hbremente riba e cuenta di banco: 
2320330390 di Aruba Bank y si ta desea di sa 
un tiJd. mas di e caminata aki por subi liba e 
Jacebook page Tene miman y cana cu mi. 




Graduacion di 

JORGE 

Ridderstaat 

pa su Phd na Vrije 
Universiteit Amsterdam 



DIA 13 _jinuari. uJjtLmo, JorgeELdderstaat a defende su 
Ph.D. tesisna Vrifs IJnLversiteit Amsterdam. 

E titulo di su tesis tabata: Studies on detemunants of 
tourisra demand dynamics in a smali island destmation: 
Tlie casG of Áruba". 

Basicamente e tesis ta investiga difeiente factor cu la 
mfLuencia demanda turistico na Aruba. 

Sr Joi’ge Ridderstaat ta ricibi masha pabien cu e titulo 
aki di parti di tur su famianan, especiahnente di su easa 
Miidred yymnan, 

Su tata Andres y ruraannan MLLdned y Chito y su 
sobrmonan y di tur famia y ainigonan, eqieciahnente 
di coLeganan di Banco Centi’ai ái Aruba, cu ca hopr 
orguyoso di bo Jogro. 
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Santa Rosa cu charla riba topico 

Parha di lama 

den area di refineria 


DIAHUEBS iwor dm 29 di ^nuji'v 
tbr di 6 30 re cu 7 30 di nnochi, 
ing. Fncundo FraDken di e "seccion 
di mancencion di naturaLesn" di 
Deparrnmenro di Agricultum, CrLO. 
y Pescu, lo m presente na Bibkorecu 
Nncionui San Nkolns undn lo tm un 
presentacion riba e topuco di "parhanun 
di lama den e area di reñneiia" unda cu 
lo amplia liba e soito di Bubinan cu sa 
pone webo riba e rihian di San Nicolas, 
nan contexto histoiico y forma con nos 
por mantene e sakinan. 

E charla aki lo ta specialmente 
interesante p'e habitanrenan di Colony 
y San Nicolas, kendenan por hunga un 
papel miporrante den e sobievivencia y 
manrencion di e parhanan aki. 

Tanibe durante e anochi aki lo amplia 
riba e piannan pa cu 2015 manera ra 
hmpie sa di lifuan y un workshop spjeciai 
riba e topico di Bubinan na Aruba. 

Desde aña IÇSd despues cu DLW a 
cuminsa. asisri den e obsei vacion di 
e Bubinan rond di nos tsla e mteres y 
conocimenro pa cu e consei'vacion y 
compoitacion die parhanan akia bin ra 
crece unda cu na aña 2000 te cu aña 
2011 DLW rabata envoivi den e Aitiba 
Tern Pro [ect por medio di mg. Facundo 
Fianken unda cu a haci estudio liba e 
coionia diBubiden e waf diOran^jestad, 
a pone palapanan na Mahnok, 
borchinan riba rif di San Nicolas, a haci 
peácion pa haya raporrnan di Aitiba 
Tern Pio'pct y a condnua cu vi^ilancia 
riba e lifnan. 

Dujante eañanan tambe DLWaelabora 
reporrahenan pa notkia y teievision y 
a orgamsa un presentacion pa AHATA 
Envh'onmentaiComniitree na aña 2003 
como tambe a oi^anisa un reunion cu 
refmena Valero Ai'uba cu e Aruba Term 
Projsct na 2005, a elabora un aviso 
mfonnativo pa mtbmia usuaiionan 
di lama di colony di Bubman y sugeri 
na mas pa paricipa den e ciean up di e 
rhnan cu Vaiero Voiunreers pa cu aña 
2006, 2003, y 2010. 

EJespues di e AiubaTerm Project, DLW 
a sigui conta neishi, puyito y webo di 
e Bubman, unda cu den juni 2012 y 
2013 DLW tabata topa cu puyitonan 
di e Meuchi Bacho Freto cu ya tabara 
buia y puyitonan di Bubi Chikito n'e 
momenronan ey apenas tabatin dos 
siman bieu. 

Segun e mesun dato di ATP, e Koseate 
Tern, Meucñi, ya no ta bioei mas riba e 
rh'nan di San Nicolas. 

EJesde 1892 caba e sorto aki ta conoci 
cu e ta pone na Amba, sinembai'go ora 
cu e maneho di e reñneiia a cambia nan 
a stop di pone ariba un di e piernan. 


Apesar di esaki DLW a yega di mha 
nan pone liba baranca paiiba di 
Bacheior's Beach. Na 2005 DLW a 
mn’a puyitonan moito riha e rif dhanñ 
Savaneta despues di Siman Santo. 
Probablemenre e mayoman a bandona 
nan debi na presencia di hende. 
Bubinan ta hopi vuinerabeipa disrurbio 
durante tbnnameiito di pai^eha, inicio 
di pone webo y broei e webonan. 
T'asma cu hopi webo por bay perdi of e 
mayornan ta bandona nan crm Aserca 
ta bm cu nan ta parhanan cu ta pone 
solamente un perrodo. 

Sinan tin cu bolbe pone e posibihdad o 
grandi cu e cria no ta fueite suñciente 
den augustus pa buia cu e mayornan 
bay bek pa iama di Brasii, unda cu 
nan ta biba e resto di aña. 


Na 2003 Birdhfe Ihrernationai a 
categonsa e rhnan di San NhoLas 
y Oranjesrad como areanan 
impoitante pa parha (.Tinpoitant 
Bhd Area). 

Di e Meuchi Bachi Preto, un 
porcentahe mundiai signhlcativo 
ta broei na San Nholas. Entre e otro 
10 soitonan di Bubi tm e Biidied y e 
Common Tems, di cualnan populacion 
regional di unpoitancia ta broei na San 
Nholas y e BlackNoddy di cua e liñian 
io ta un di e dos iugarnan di henter 
Caiibe cu nan ta frecuenta. 


Na 2D11 BhdsCaiibbean a categorisae 
rhhan di San Nholas, na di dos iugar di 
e aieanan unportante di coionia di E u bi 
cu a resta den Caribe. 

Smembargo sin pmreccion iegai p'e 
sorto y of p'e areanan esakinan io keda 
perde rereno na Aruba. 

Ihg Fac undo Fianken di DLW, a gana e 
Hertz Ihrernationai Seabuf Fehowship 
debi cu eo. e tm un Bacheior of Science 
den Agrkuitura tropic y speciahsa den 
produccion animal E tehowship tabao 
destina pa hendenan cu ta tiaha den 
conseivacion di naturalesa, sea den 
Gobierno of mstancianan particukir. 
Naaña 2012mg. Franken, ribam vitacion 
di e Sociery ibr the Conseivatron and 
Srudy of Caiibbean Eirds, a atende 
e mternacionai workshop di Buiid 
CapaciJty fbr Seabhd Conseivation in 
the Wider Caiibbean and the Gulf of 
Mexnco na Gerace E.esearch Centra San 
Saivador, Eahamas. 

Depaitamento di AgrkuLrura, Crhi y 
Pesca ta extende un m vhacion na puebio 
compieto specialmente habitantenan di 
Coiony y San Nicoias pa atende e charb 
aJd. diahuebs 29 di jmuary for di 6:30 
pa 7'30 na Eibkoteca Nacionai San 
Nicoias y asina siña mas liba e parha 
impoi'tanrenan aki. 
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Ambicion di 
hebennan di 
Celegie San Nicelas 

"Mi kier pa tur hende sa kico ta sostenibilidad y pa 
tur hende practik'e" 




MARK Hoeveitsz hiinto cu Eru: Ai'ends, 
scudinnrenan di Havo 5, recienremejire u dunu 
Piome Miniscer Milce Emnn u n splijcucion amplio 
di loke un gi'upo di studhinte di Colegio San 
Nkohcs tu hnci ilba teneno di soscenibihdad, cu 
Gobierno di Aiubu su maneho como ehempei. 
Durante un accion di burio nn San JSTicolns, 
Prome MinLster Mike Eman y su teum a bisliitn 
Colegio 

Eynan eL a wordo sorprendi cu tur ioke e gmpo 
di hoben ta haciendo pa Inba un muneho 
sosrembei n'e scoi, no solnmente cu reciciahe di 
awa di au’co, pero tambe dedicando nan mes na 
e.o. ngriculmra. 

"E programn cu ymna 'Sustainable Student' ra 
un proyecto di studiantenan cu ta pensa pa haci 
cambio, pa haci cosnan diferente. 

Haci cos cu ta demostia cu nos ta conscience di 
tur ioke tapasandorond mundo y cu reciirsonan 
namral ta cabando. 

Pues aki na scoi nos a cuminsa cu un iniciati’va 
dL un forma cu no ta solaniente nos como gmpo 
poi’ haci'e, pero e ta un visron pa henter e scoi 
y nos ta speia tambe e bario y Aruba por tum'e 
over," e hoben studianre Hoeverstz a sphca 
Prome Muiister Eman. 

E grufK) a micia na iuna di october cu e SLStema 
di Metabohc cu ayudo di Ghrishe Mettes y 
Tony Sevoid, kendenan duiante un sesion di 
bramstorm a papia ampiiamente riba cuai tipo 
dimatanan porcumhisacun'e,pero tambecuai 
t'e niLhoi’ metodonan pa uza 
'Tui' e mformacion acumuia, nos a pon'e den un 
vision y awor nos tm fuh e hardm den funcron". 
Mark Hoevertsz a sphca cu nan ta haci uzo di 
awa di airco y yobida cu ta wordo manda pa 
barman cu cranchi, pero tambe a tmha liba un 


sistema di uigacron. 

Cu tur esaki e grupo a iogra dos cosecha caba di 
e .o. spma zre, oregano y promenton. 

"Ami kier siña traha hunto, mi kier mua con e 
cambionan ta funciona y kier yuda p'e hardin 
contiibuL na e scoi/' t'e pensamento di otro 
hoben studrante, Eric Aiends, pa paitkipa den 
e progiama dr Sustamable Student. 

Cada studiante tm un rol pa cumph cune den e 
programa, Por ehempei, Eric Ai’ends ta percui’a 
pa mantenimento di tur e sistema y tambe ta 
yuda oi’a di cosecha. 

Mark tm un entu sia smo hopi grandi p'e proyecto 
di sostenibihdad y tm e deseo cu nan por traha 
hunto cu Gobiemo pa sigurplama e pensamento 
aki bou di otro scohian. 

"Nos Ider logra pa bin cu un sistema mas 
centraksa, pa uni nos recursonan cu esnan di 
Gobrerno di Aitiba pa hiba e proyecto akr mas 
ieu." 

Na inicro e gmpo tabata uno chikito, dr apenas 
S studiante y aworakL, aigun iuna despues, ya 
caba nan im 15 participante. 

Nos a rrpara di biaha cu tm mas hoben interesa, 
pero nos kier miembronan cu ta keda Nos kier 
hacicu poco-poco e grupo ta crece te cu na dado 
momento tur hende ta paiticipando, creando 
un mihor ambiente y uno mas sostenibei. 

Y cu tur hende sa kico ta sostembihdad y ta 
practik'e." 

Eiic Ai'ends ta contento di ta parhcipa den 
e grupo, pasobra ya caba ei a sma hopi di 
sostenibihdad. 

'Kos a siña cu un mata krsas no ta crece 
normahnente na Aruba. Pero cu cieito metodo 
e matanan ta crece mas milior den cierto area." 
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John Perkins 

autor di "Confessions of an Economic Hit Man" na Aruba 


DIA 4 di febmari 2015 iJnLversijdad di Aiuba, io 
t'e anfitrion di e populnr orador y nutor sr. John 
Perkins. E ta un di e autor di mns remarca.beL di 
e uLtimo temponnn y su buki "Confessions of an 
Economic Hit Man" ra. un Besr Seller ribn lista di 
NYTmies. 

E remn di su iectum Lo ta "HoodwLnkedf 
Wliat Wiecked our Economy? How to Fix it. 
Gañaniento[ Ken a daña nos economii? Con nos 
ta dreche 

Hopi hende sigur ta suitL empatii p'e tema 
aki y n liaci nan mes e mesun pregunta, Pero 
prome cu conn mas tocanre e Lecrui’a aki, ban 
conoce su presentador. John PerLons ra un autor 
Meiicano y su bukimas conoci ta ‘Gonfe ssion s of 
an Economic Hit Man" -Confesion di un Sicario 
Economko. Den e buki aki Perkins n afuma 
di a hunga un rol den un supuesto proceso di 
coLonizacion economico di e paisnan di Tercer 
Mundo cuai e ta desciibi como un CABAL di 
corpoi’acionnan, banconan y Gobiemo di Merca. 
E buki aki a keda mas o menos un aña y mei 
como e "Best SeLLer" den e hsra di "'The New 
York Tiines" y a wordo publica den mas di 30 
idioma y a bende mas cu 1.2 miyon di copia 
rond mundo. 


JohnPerkLns rambe a skirbitocantee aspectonan 
mistico di e culturanan indigena mciuyendo e 
Shamanismo. 

E ulruno buki dr John Perkuis ta titula 
"Hoodwmked" cu nos por traduci'e como 
Gañamento, ta un pioyecto cu un fonnula nobo 
di economia giobai. 

E ta conta cu e soiucion no ta pa "hay bek n'e 
forma normai' EjgenLijk Jbhn ta desat'ii nos pa 
bay un stap mas leu. P'asuia nos por aieha nos 
mes dt e capitalismo depredador y drenta den 
un era nobo mas ieu cu e revoiucion mdu strial y 
agricuituraLcu nos a pasa aden caba 
Den e bukiakL e ta papir diGañamento detaya y 
pasonan especiñco cu nos por ruma p'asma crea 
un mundo ñusto, sostenibeLy di paz 

Comunidad di Aruba ta wordo m’iáta p'asina 
scucha mas kico John Perkins tin di conta. Esaki 
lo ruma iugar na Cas di CuLmra riba diaiazon 
4 di fsbi-uaii 201& pa 7:30 pm Enuuda ta 
completamente gratis y por busca caiohi na 
Universidad di Ai'uba na recepcion na Huize de 
la SaUe of na APEX, banda di edir'icio di Crown. 
Pa mas mfonnacion por emaii: ciL@ua.aw of 
yama 588-9946ext 262ofext 263. 


Cullura dl Áruba a perde un baluar+e den mundo di literatura 

sr. Mario Di|khoff 

DIALUNA anochi Mmisteiio dt Cultura a haya e tiisto noticia 
cu un baiuaite di Aniba su Cuitum den mundo dihtei'atura, si'. 

Maiio Difcirofl: a fayece na un ed ad di 64 uña Sr Mario Dijchoff 
rabata un persona hopi conoci den seno cuiruraL di Aruba, 
unda cu como hnguista y un persona cu ta stima Papkimento 
a Ecii'bi ’varios buld. y dkcionario na Papiamento. Ua inkio di 
su ti'ayectoria como Imguista Maiio Dijioff a drenta semcio 
diGobieino di Aruba unda cu ei a aporta tanto na Instituto di 
Cuitura como tambe na Deparramento di Enseñansa. ELa tralia 
mcansabLemente tanto pafo y paden di enseñansa pa su idioma 
Papkimento. 

Como linguista Marro Dijklioff a traha den diterente seccion y 
comision, inanera Eistituto di Lenga di Aruba, Grupo diTobou 
diOrtografki, Grupo diTrabou di Gramatica. Su speciaiisacion 
tabata den fonetka y fonoiogia, unda ei a hunga un rol hopi 
importante den ComLsion dr Ortografia diPapkimento na Aiiiba. Su contiibucion n'e aceptacion y 
consei'vacion di Papkimento tabata uno grandi c amm da cu eL a lanta un fundacion mdependk-nte 
yama 'Papkindo Papkimento' pa duna hiformacion den corant, na radio y teLevision, unda ei a 
duna charia y a organrsa cur sonan digramatica y oitografia di Papiimento. 

Banda di su cunicuium hopi activo den e mundo hnguista, Maiio Dijchoff a dedka su mes na sch’bi 
buianan na su idioma tan stima Papiamento, cammda eL a pubika diferente buki y a contiibui 
rambe na diferente otro pubikacionnan di tanto buki como redaccion di tur soito di texto cu 
mester a wordo pubbca Mmisteno di Cuitura ta expresa palabionan di condoLencia n'e ymnan, 
lamia, amigonan, comunidad Boneriano y benter Aruba cu fayeciinento di Sr. Maiio Dijkboff. Cu 
Maiio sosega na paz. 




CiimNna 

tXiii]ç5^ad,Aniba 

lcl; 

Fa.is; 


Señor ta nni wardador, miñ tin farta di nadaj 
den cunucu diyerba berde, E ta pone mi sosega. 
Eta hiba mi na awa trankilj pa mi bolbe hayaforza. 
Sa[mo:2^.1 

Cu tnmenso tristeza na nos curazon nos ta participa 
fayecimento di: 


Alexander Geerman 

" 26 - 02-1957 127 - 01-2015 
Acto di entiero lo wordo anuncia despues. 











AWEMainta Diaranson, 28 Januari 2015 


Servicio pa 
Comunidad 



Brandweer; 

911 

PoIIk 

100 

PollsOranJestad: 

102 

PollsSan Mlcolas: 

104 

PollsSanta Cruz; 

105 

Polls Shaba: 

107 

PollsTlpLlne: 

11141 

Ambulance San Mkolas; 

534-5050 

AmbulanceSasakl; 

582-5573 

Ambulance Wa/aca: 

582-1254 

Hospltal: 

527-tO<iO 

Centro Med ko San kolas; 

524-3.633 

SVB(AO-Zlekineldlngl; 

527-2782 


Botka na warda 


Pdbou di brug;D^kota N.V. 


Pariba di Brug: SanKlcol^s N.V. 


Dokterna warda 


Pabou di Brugi: 


Pariba di Brug: 


Servkionan 

ELMAft Storlngdhenst: 

523-7127 

SETAR Storlngdlenst: 

117 

Olgkel: 

145 

W£B Storlngdlenst; 

525-4600 

Relna SeatrlH Int'l Akport: 

524-2424 

Serllmar; 

5S4^50iaO 

Arugas: 

5SS-1196 

Guarda Costa: 

915 

Funeraria 

AD Patres: 

5842299 

Aurora: 

5836699 

The 01 Ive Tree; 

5820000 

Fundadon 

Rode Kruis Aruba 

582-2219 

FADA; 

SS3-2999 

Fundacion RespetsMl; 

582-4433 

Fundacion -Quia Mi; 

5S7-1677 

Mube den Dificultad: 

SSZ-54EK1 

TelefOr pa HubefEtud.: 

lil 

CentroKlbrahacha: 

SSÉ-31it 

Stkbtfng Bloedbank: 

537-0002 

Mary Joan Foundation; 

586-9999 

|Koningin Willielmina Fonds; 582-0412 


Cas Editorial 


riiii 



I ir"i 


The Media Group 

Magnetstraat 
Oranfestad, Aruaa 
Tef:SS3-M00 h)(:5S3-U44 


Orario olicina: 

Djfl^urna pa éiabiçrna 
■Sam - IftjTT 

Cuenta dibanco: 

CMfi tt229S26m 


E-mail 


ftedacclonL notlcla^áwefiniaintá.coiTi 
Avlso: avlsoigawemalrta.comi 


Abonam^nt: Afl 25,- pa luna 


Director; 


Victo r "'Toko'' Wi n k laa r 
Victor R. Winklaar 



C'umana 76 
Or^nje^E^r.'N.rulia 
lc]; 

faK; 5B«-á™ 
Cd ; W-(5RW.’ 14413 


Señor ta mi wardador, mi'ntin falta di nada, 
den cunucu di yerbd berde. Eta pone mi sosega. 
Eta hiba mi naawa trankil, pa mi boEbe hayaforza. 
Salmo: 23.1 

Cu tnmenso tristeza na nos curazon nos ta participa 
fayecimentodi: 



Geronimo Alberto Petronilia 

•24-04-1938 +27-01-2015 
Acto di entiero lo wordo anuncia despues. 



C'umana 76 
Oriinjc3[EKJ..^nilba 
‘lc]; iRSi-ri6W 
Frls; 5S&'6fW.8 
Cd ; S93-OS57r56tl-l4<lJi 


Ki alegria, ora nan a bfsa mi: 

"Ban cas di Señorr 

V awor, ata mi aki para na bo porta Señor. 
Salmo 122 

Cu dolorna nos curason nosta anuncia 
fayecimento inespGradi, 
mi esposo, nos tata, welo y ruman stima: 



Benny Edwin Kock 

mihor conoci como"Benny, mo Benny^omo Benny" 
*30-10-1949124-01-201S 

Ta i nvita tu r fa m ia, a m i go y conoc i rna n, ex colega do u a nero- y 
musiconan pa e acto di despedida cu lo tuma lugar diaranson 
2B di januari 2015 na misa InmaculadaConcepcion na Sta. Cruz 
di 2'or pa 4'ordi atardi.Cremacion lotuma lugarden seno 

familiar. 

Adres pa condolencia: Aurora Funeral Home, diamars 27 di 
januari 2015 di 7'orpa9''ordi anochi. 

Famia ta desea pa bini preferiblemente na colornan suave. 

Despues di despedida nos no porricibi bishitta di condolencia 

na cas. 
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Cunifiiij 76 
C>f4mrt3ElJ.i^ruM 

; yjsujS77 /Sficui44>;i 


Nos ta agradecido na Dios di por tabata tin e asina hopi aña 
cerca nos y nos ta conforma nos mes cu su mision cerca nos a 

keda cumpti. 

Cu inmensotristesa nos kier participa fayecimento inespera di 



Drs. MaWo A. Dijkhoff 

Miho co nocÉ co mo "Ma iky " 

24di aprif 1950 - 26 diJanuari 2015 

Opoirtunidad pa condoleer famia: 

Diaranson, 2 & di januari 2015 di 7:00 pa 9:00 di anocht na 
AURORA FUNERALHOME. 

Acto di y entiero lo tuma luga: 

Diahuebs, 29 di Januari 2015. E defunto lo reposa for di 9:00 te 
11:00di mainta na AURORA FUNERAL HOME. Despues dE 
respons losafi pa entiero na Santana Catolicodi Paradera. 

Nos ta lamenta cu despues di entiero nos no por ricibt bishita di 

condolencia na cas. 


ruinniii» 76 
Oi!-snic;aad,.\njba 
fd; 

Fas; m-ms 

{.'«] 1 SV5-f)NS7 / S6C1-14413 


"Señor ta mi 'wardador, mi'n tin fafta dt nada 
Dencunucu di yerba berde e ta ponemi sosega. 

E ta h i ba m i na awa tra nk il, 

Pa mi bolbe hañaforsa". 

Salmo: 23 

Cu hopi trisieza pero conformecu boluntad di Dios 
Nos ta participa fayedmento cristianamente di: 




Alberto Donato Gomes 

Wlthor conocE como ''Tico" 


Acto di entiero Eo tuma lugar Diahuebs 29-01-2015,2'or pa 4'or 
di atardt na Aurora Funeral Homey despues saliendo pa 
Santana Catolico na Santa Cruz. 

E restonan mortal lota reposa fordi 2'or na Aurora Funeral 

home. 
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MODA PLUS SIZE 

di Trash by RoncKi ta sin igual! 


E TEMPORADA actuai cu presenta 
nti'Qctivo propuestanan di moda, Un 
oln di coloman yamntivo y estiLonan 
cnsual ta dominzi e tendencianan 
giobai. Coioman ñieite cu of sin 
estampado t'e tendencin mas Lidmua 
nctuaimente Trash Fy Konchi, 
semper inovitivD y un stap dilanti den 
modn, ta presenta un coieccion PLUE 
SIZE sin iguai p'e temporada.. Jeans, 
shoits, beimudas, tops y «day dresses^-^ 
cu coioman iinpactante ya caba ta 
obtenibLe den boutique. 

cdSios coLeccion pLus stze ta smonimo 
na tenden,cianan di moda giobai, 
Trash Pius sigur ta un highhght na 


Aruba mirando cu nos ta trece moda 
pa SLzenan gondi pa tur gusto y tur 
budget.. E coLeccion di Spiing 2015 ta 
.simpiemente sensacionab> ta iocuaL 
creativo Du'ector R.onclLL de Cuba ta 
duna di conoce. Berdad e coieccion ta 
uno sumamente hnpresionante y tm 
un acogida admu'able. E hecho di por 
trece piezanan di moda pa Plus Size di 
tur edad y gusto si^ur ta un pius punt 
gmndi paTrash by Ronchi. 

E boutique, sLtua na SibeLius Stmat # 
8, ta habii di diaiuna pa diasabm di 
10>or di mainta pa 7>or di arardi y tm 
ampho parkeer pLaats. Pa mira mas di 
e coiGccion diTiash byRoncLupor Like 
nan pagina riba Facebook. 





































